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Предисловие 


* 

В «Основных направлениях экономического развития СССР 
на 1986—1990 гг.», принятых XXVII съездом КПСС, преду- 
сматривается увеличение производства телевизоров цветного 
изображения в 1,6 раза и полное обеспечение обслуживающих 
организаций кадрами и условиями для оперативного и каче- 
ственного ремонта бытовой радиоэлектронной аппаратуры. 

Совершенно очевидно, что выполнение этих задач во мно- 
гом зависит от качества подготовки специалистов, уровня их 
знаний и умения. 

Настоящая книга, призванная содействовать повышению 
этого качества и составленное в соответствии с программой 
обучения слушателей курсов ДОСААФ, содержит необходимые 
сведения о принципах получения цветного изображения, о цвет- 
ных кинескопах, селекторах каналов, устройствах выбора про- 
грамм, современных стационарных и переносных цветных теле- 
визорах, методах их регулировки и ремонта. 

Поскольку парк цветных телевизоров в 12-й пятилетке бу- 
дет расти главным образом за счет аппаратов, выполненных с 
применением интегральных схем, импульсных (бестрансформа- 
торных) блоков питания, транзисторных и тиристорных блоков 
разверток, то наибольшее внимание в книге уделено описанию 
современных цветных телевизоров ЗУСЦТ и УПИМЦТ. 

Телевизоры 2УСЦТ отличаются от телевизоров ЗУСЦТ ис- 
пользованием в них интегральных микросборок. Но так как в 
последних моделях этих телевизоров микросборки сохранены 
лишь в модуле цветности, то при описании схемы и конструкции 
этой модели и будет рассмотрен только модуль цветности. 

В связи с тем, что особенности схем и конструкции лампо- 
во-полупроводниковых цветных телевизоров УЛПЦТ и УЛПЦТИ 
многократно описывались в литературе за последние 10— 
12 лет, их устройство в книге не рассматривается. 

Для облегчения изучения в приведенных в книге принци- 
пиальных схемах сохранены заводские обозначения радио- 
элементов, которые могут отличаться от принятых в настоящее 
время. Кроме того, в связи с тем, что в процессе производства 
телевизоров в их схемы непрерывно вносятся изменения и до- 
полнения, связанные с заменой одних комплектующих изделий 
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другими, и со стремлением улучшить качество и надежность, 
приведенные в книге принципиальные схемы могут несколько 
отличаться от схем, прилагаемых к конкретному телевизору. 

Напряжения, указанные на схемах, измерены высокоомным 
вольтметром при приеме телевизионного сигнала цветных полос 
с 75-процентной яркостью и насыщенностью. Осциллограммы, 
приведенные на схемах, также соответствуют этому сигналу. 

Материал книги рассчитан на читателей, знакомых с осно- 
вами электроники, цифровой техники и техники черно-белого 
телевидения. 

Авторы выражают благодарность Прокофьеву В. И. за цен- 
ные замечания, сделанные им при рецензировании, а также 
инженеру Мосолову А. Ф. за помощь, оказанную при работе 
над рукописью. 

Авторы с благодарностью примут критические замечания и 
пожелания по книге, которые следует направлять в Издатель- 
ство ДОСААФ по адресу: 129110, Москва, Олимпийский просп., 22. 


Г Л Д В Л 1. Основные принципы 

получения цветного изображения 

1.1. Общие сведения 


Получение цветного изображения основывается на трехкомпо- 
нентной теории зрения, которая предполагает, что ткань сет- 
чатки глаза человека содержит три вида колбочек, обладаю- 
щих спектральной чувствительностью. Изолированное возбуж- 
дение светом колбочек одного вида дает ощущение синего 
цвета, возбуждение другого — зеленого и возбуждение третье- 
го — красного. Чувствительность глаза к трем цветовым по- 
токам одинаковой мощности различна: желто-зеленый цвет 
воспринимается как самый яркий, красный кажется темнее зе- 
леного, а синий значительно темнее зеленого и красного цветов. 

Цвет возбуждает одновременно все виды колбочек и ощу- 
щение того или иного цвета, в частности белого, определяется 
соотношением мощностей всех основных цветов. При измене- 
нии этого соотношения возникает ощущение изменения цвета. 

Изменение абсолютного уровня возбуждения колбочек све- 
том при неизменном соотношении мощностей цветовых потоков 
воспринимается глазом как изменение яркости. 

Все цвета можно разделить на основные и дополнительные. 
Основные цвета (красный, зеленый и синий) не могут быть 
получены смешением любых других цветов. Дополнительные 
же цвета получаются так: голубой — зеленый + синий, пурпур- 
ный — красный + синий, желтый — красный + зеленый. 

Для передачи по каналу связи информации о цвете изоб- 
ражения его разлагают на три составляющие одноцветные 
изображения: красное — зеленое — О и синее — В. 

Такое разложение осуществляется с помощью трехтрубоч- 
ной телевизионной камеры (рис. 1.1). Лучи света, отраженные 
от передаваемого объекта, попадают на цветоизбирательные 
(дихроичные) зеркала. Дихроичное зеркало, изготовленное из 
хорошо отполированного стекла, покрытого тонкой прозрачной 
пленкой диэлектрика, обладает способностью отражать лучи од- 
ного цвета и пропускать лучи двух других оставшихся цветов. 
Так, зеркало 1 отражает лучи синего цвета и пропускает лучи 
зеленого и красного цветов, зеркало 4 отражает лучи красного 
цвета и пропускает зеленого. 
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Рис. 1.1. Получение цветоделенных изображений в трехтрубочной телевизион- 
ной камере 


С помощью обычных зеркал 2, 6 через объективы 3, 5, 7 на 
фотокатод каждой из передающих трубок попадает составля- 
ющая одного из трех основных цветов — В, О или В. Затем 
с помощью трех передающих трубок эти цветовые потоки пре- 
образуются в электрические сигналы Е к (красный), Е а (зеле- 
ный) и Ев (синий) , которые поступают на усилители 8, 9,10 и у- 
корректоры 11, 12 и 13. у -коррекция необходима для получения 
линейной зависимости между изменением яркости свечения эк- 
рана и модулирующим напряжением на катоде кинескопа. Это 
иллюстрируется рис. 1.2, а, где кривая 1 показывает характер 
изменения яркости свечения кинескопа от приложенного напря- 
жения, кривая 2 — форму модулирующего напряжения после 
7 -коррекции, а прямая 3 — обусловленную этим линейную за- 
висимость # из = /((/„ од)- 

Сигналы основных цветов, прошедшие -(-коррекцию (Е%, Е 0 < 
Е'в), используются для образования сигнала яркости Еу и двух 
цветоразностных сигналов Е^-у и Е'в-ѵ- 




Рис, 1.2. Влияние т -коррекции на характер изменения яркости свечения кине- 
скопа Виз от приложенного напряжения і/„ од (а), кривая относительной вид- 
ности (чувствительности) человеческого глаза (б), простейшая матричная 

схема (в) 
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1.2. Сигнал яркости 


Сигнал яркости Еу предназначен для воспроизведения черно- 
белого изображения в черно-белых и цветных телевизорах. Он 
формируется из сигналов основных цветов, что позволяет вос- 
произвести нормальное черно-белое изображение с правильной 
передачей яркости цветного объекта в соответствии с чувстви- 
тельностью человеческого глаза. 

Как видно из стандартной кривой относительной видности 
(рис. 1.2, б), наибольшая чувствительность соответствует дли- 
не волны Х = 555нм (желто-зеленая область спектра). Чувстви- 
тельность человеческого глаза к длинам волн зеленого, крас- 
ного и синего цветов составляет соответственно 0,59, 0,30 и 
0,11 от максимального значения. 

Таким образом, при воздействии на глаз одинаковых све- 
товых потоков зеленого, красного и синего цветов первый из 
них будет казаться в два раза ярче второго и почти в шесть 
раз ярче третьего. 

Соответственнно относительное содержание сигналов основных 
цветов в сигнале яркости должно соответствовать уравнению 

Е'у = 0,30^* + 0,59^о + 0,1 1Е В . (1) 

На рис. 1.2, в показана простейшая матричная схема, ис- 
пользуемая для формирования сигнала яркости. Она состоит 
из трех входов и общей выходной нагрузки. На каждый из 
входов подается сигнал от одной из передающих трубок, полу- 
ченный в результате оптического и электронного разложения 
основного изображения. При достаточно больших сопротив- 
лениях резисторов НЕ Н2 и НЗ по сравнению с Н4 делители 
напряжения оказываются взаимно несвязанными. Требуемое 
соотношение напряжений на выходе устанавливается подбо- 


, К4 

ром коэффициентов деления: для сигнала Е% = = 0,30; для 

/\і 

сигнала Е 0 = = 0,59, для сигнала Ё в = ^ = 0,11. 


1.3. Цветоразностные сигналы 


Любой цвет передаваемого изображения характеризуется цве- 
товым тоном, который определяет его окраску (красный, жел- 
тый, синий и т. п.), насыщенностью (степень разведения бе- 
лым) и яркостью. Так как яркость в любой точке изображе- 
ния передается с сигналом Еу, ее можно исключить из сигналов 
основных цветов Е в , Еа и Ев, получив таким образом цветораз- 
ностные сигналы Ек — Е'у = Ё н „ ѵ , Ё в — Ёу = Ё в ~у и Ё а — Еу = 
= Ео—у. 

На рис. 1.3 показано образование цветоразностных сигналов 
из сигналов основных цветов Е я, Еа и Е в . Они имеют форму 
прямоугольных импульсов и отличаются друг от друга по 
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Рис. 1.3. Образование цветораз- 
ностных сигналов 


частоте. Сигналы зеленого цве- 
та Е'о передаются на основной 
частоте, сигналы красного 
Е'ц — на двойной, а синего 
Ев — - на четырехкратной час- 
тоте строчной развертки. 

Соответственно каждый 
сигнал при отсутствии двух 
других создает на экране 
изображение одноцветных 
полос, число которых зави- 
сит от соотношения между 
частотой прямоугольных им- 
пульсов данного цвета и 
частотой строк. Так, прямо- 
угольные импульсы сигнала 
Е'о, которые передаются на 
основной строчной частоте, 
разделяют растр пополам 
(рис. 1.3,6): одна половина 
его будет зеленой, а другая 
темной. Прямоугольные им- 


пульсы сигнала Ев, передаваемые на двойной строчной частоте, 
создают две красные и две темные полосы (рис. 1.3, в), а прямо- 
угольные импульсы сигнала Ев, передаваемые на четырехкрат- 
ной частоте, — четыре синих и четыре темных полосы (рис. 1.3, г). 
Сложение этих трех составляющих формирует изображение 
вертикально расположенных полос, яркость которых уменьшает- 
ся слева направо, начиная с белой ( Е в + Еа+Ев)- Далее идут: 
желтая полоса (Е к + Е а ), голубая ( Ео + Ев ), зеленая, пур- 
пурная (Ев + Е в ), красная, синяя и черная. 

Если же сложить сигналы Ев, Е в и Еа (рис. 1.3, д — ж) в 
пропорциях, определяющих структуру сигнала яркости 
(см. уравнение (1) в разделе 1.2), то получится сигнал, име- 
ющий ступенчатую форму, при котором на экране воспроиз- 
водится серая шкала (рис. 1.3, з). В этом сигнале яркость 
понижается слева направо. На рис. 1.3, и показана форма 
красного цветоразностного сигнала Ев— у, который формируется 
вычитанием из сигнала прямоугольной формы Ев (рис. 1.3, е) 
ступенчатого сигнала Еу (рис 1.3, з). Подобным образом форми- 
руется и сигнал Ев— ѵ (рис. 1.3, к). Характерным для цветораз- 
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ностных сигналов является то, что в них имеются положительные 
и отрицательные значения напряжений. 

Для возможности количественной оценки соотношений 
между цветоразностными сигналами их уровни на рис. 1.3 
приведены в относительных единицах. При этом уровень О 
соответствует запиранию кинескопа, а уровень 1,0 — макси- 
мальной яркости свечения в каждом цвете. 

В полном сигнале цветного телевидения передаются только 
цветоразностные сигналы Ев— у и Ев—ѵ . Третий цветоразностный 
сигнал Еа—у с информацией о цветовом тоне и насыщенности 
зеленой составляющей цветного изображения не передается, а 

формируется в телевизоре из сигналов Ев— у и Ев— у при помощи 
матричной схемы. 

В самом деле, если из левой и правой частей уравнения (1) 
отнять Еу, то путем несложных преобразований можно установить, 
что 0,51 (Ев — Еу) + 0,19 ( Ев — Еу) = — (Д 0 — Еу ) или — Е'а^у— 
= 0,51Д«_к + 0,19Д' в _у. 

Наличие знака минус показывает, что данный сигнал по- 
дается на матрицу в отрицательной полярности. 

Применение цветоразностных сигналов позволяет умень- 
шить заметность помех на экране черно-белых телевизоров 
при приеме цветного изображения и упростить радиоканал 
цветного телевизора. В действительности для черно-белого 
изображения Е% = Е в = Еа = Е ѵ и соответственно Е'в — Еу = 0; 
Ев — Еу = 0. В телевизоре при помощи соответствующих матриц 
цветоразностные сигналы вновь преобразуются в сигналы основ- 
ных цветов следующим образом: 

(Ев — Еу) + Еу — Е н \ (Е в — Е'у) + Е'у = Е в и 
(Ео — Еу) + Еу = Е'а. 


1.4. Особенности системы СЕКАМ 

В системе СЕКАМ сигналы яркости передаются непрерывно, а 
цветоразностные сигналы Ев-у и Е В -ѵ поочередно: в течение од- 
ной строки Ев-у, а в течение следующей Е'в-у. В то же время 
для формирования зеленого цветоразностного сигнала Е'о-у необ- 
ходимо наличие одновременно двух цветоразностных сигналов 
Ев-у и Ев-у. Это достигается применением линии задержки 
(УЛЗ), рассчитанной на время передачи одной строки (64 мкс). 

На рис. 1.4 показано, что если передается цветоразностный 
сигнал «красной» строки Ев-у, он задерживается в этой линии 
до тех пор, пока на вход приемника не поступит информация 
о «синей» (Ев^у) строке. С началом передачи информации 
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ивх./шн 


Тшо = Микс 


прямой сигнал 



'ЛІІ-г\Ѵі-гЩ-*\Е'я-г\ЕІ^\ 
ивых.лин задержанный 

■ і сигнал 


Рис. 1.4. Получение одновременно 
действующих «красного» и «синего» 
сигналов с помощью УЛЗ 


о «синей» строке линия задержки «выдает» информацию о «красной» 
строке. В следующий период времени линия задержки накапли- 
вает информацию о «синей» строке ( Е В -ѵ ) и «выдает» ее одно- 
временно с началом информации о «красной» строке (Е^_у). Та- 
ким образом из двух сигналов, передаваемых последовательно 
в приемном устройстве, получаются те же два сигнала, суще- 
ствующие одновременно. Повторное использование сигнала 
оказывается возможным из-за незначительного различия цве- 
товой окраски на участках двух соседних строк и свойств чело- 
веческого глаза различать цветность только сравнительно круп- 
ных деталей. 

На рис. 1.5 показан способ передачи и приема в системе 
СЕКАМ. На передатчике (рис. 1.5, а) сигналы основных цветов 



Рис. 1.5. К пояснению способа передачи и приема в системе СЕКАМ 
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Рис. 1.6. Расположение подне- 
сущих сигналов цветности в 
спектре сигнала яркости 


Ец, Е в и Е а после усиле- 
ния и ^-коррекции в трех- 
трубочной камере 1 посту- 
пают на вход матрицы 2, 
где из них формируются 



сигнал яркости Еу и цветоразностные сигналы Ё н _ ѵ и Ё В -ѵ- 
Каждый из цветоразностных сигналов связан с одним из входов 
электронного коммутатора 3, Электронный коммутатор пере- 
ключает с полустрочной частотой цветоразностные сигналы на 
вход частотно-модулированного генератора 4. Полученная по- 
следовательность сигналов цветности в сумматоре 5 смешивает- 
ся с сигналом яркости Е у для образования полного цветового 


телевизионного сигнала. 

В приемнике (рис, 1,5,6) полный цветовой телевизионный 
сигнал с выхода амплитудного детектора 1 поступает в канал 
яркости 3 и в канал цветности 2. Как уже упоминалось, для 
получения из двух последовательно следующих сигналов двух 
сигналов, действующих одновременно, нужна линия задержки 4. 
В то же время, так как сигналы на входе и выходе линии за- 
держки периодически меняются местами, возникает необходи- 
мость в электронном переключателе сигналов таким образом, 
чтобы на вход детектора формирования красного цветоразност- 
ного сигнала 6 всегда попадал сигнал Е' н _ у , а на вход детектора 
формирования синего сигнала 7 — сигнал Е' в _ у . Электронный 
коммутатор 5 производит такое переключение синхронно с комму- 
татором на передатчике. С выхода детекторов сигналов цветно- 
сти 6 и 7 цветоразностные сигналы поступают на матрицу 8, где 
происходит формирование зеленого цветоразностного сигнала. 

В отличие от непрерывного спектра сигналов звуковой ча- 
стоты, которые охватывают всю полосу частот от 100 до 
12000 Гц, спектр частот телевизионного сигнала имеет линей- 
чатую структуру. Это означает, что в нем присутствуют толь- 
ко те частоты, которые являются гармониками кадровой (/кадр) 
и строчной (/стр) частоты (рис. 1.6, а). Относительно большие 
частотные промежутки между отдельными составляющими поз- 
воляют разместить в них сигналы цветности. Их спектр тоже 
имеет линейчатый характер, но занимает значительно меньшую 
по сравнению с сигналом Е у полосу частот. Для выполнения 
этого условия частоты каждой из поднесущих должны быть 
кратными нечетному числу полупериодов строчной частоты. 
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Рис. 1.7. Уплотнение спектра сигнала яркости сигналами цветности 


На рис. 1.6, а в упрощенном виде показано взаимное поло- 
жение гармоник (п) сигнала яркости (отрезки прямых), а на 
рис. 1.6, б — способ уплотнения спектра (волнистые линии) при 
размещении в нем составляющих поднесущей красного цвето- 
разностного сигнала. 

1.5. Сигнал цветности 

Сигнал цветности представляет собой две поднесущие, промоду- 
лированные по частоте несколько видоизмененными цветоразност- 
ными сигналами, которые обозначаются как и Г) в- Сигналы 

= КкЕн-ѵ и Е)'в = КвЕ'в-у содержат соответственно инфор- 
мацию о цветовом тоне и насыщенности двух последовательно 
передаваемых строк: «красной» и «синей». 

Коэффициенты Кк—~ 1,9 и Кв= 1,5 выбраны из соображе- 
ний получения одинаковой полярности и размаха обоих цве- 
торазностных сигналов для наиболее часто встречающихся 
цветов. 

В этом случае при передаче обоих сигналов и Ов будет 
преобладать отрицательная девиация частоты, при которой 
опасность искажения сигналов цветности из-за ограничения 
верхней боковой полосы уменьшается, а экстремальные зна- 
чения девиации частоты становятся одинаковыми. 

Сигналы цветности передаются на частотах выше несущей 
частоты изображения и при отсутствии модуляции составляют 
в строке с сигналом О# — 4,406250 МГц (/о«). в строке с сигна- 
лом О'в — 4,25000 МГц .(/ов). Полоса частот, используемая для 
передачи сигналов цветности, занимает участок частотной харак- 
теристики от 3,9 до 4,75 МГц, из-за чего создаваемая ими помеха 
оказывается менее заметной (рис. 1.7). 
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Кроме того, уменьшению заметности помехи способствует 
и то обстоятельство, что размах поднесущих на частотах \оя и 
Іов составляет (23 ± 2,5) % от размаха сигнала яркости от уров- 
ня черного до уровня белого. 

Частотная девиация для больших значений О# и О в огра- 
ничивается соответственно следующими значениями: 

(+350 + 35) кГц и ( — 500 +50) кГц, 

(+500 +50) кГц и ( — 350 ±35) кГц. 

Модуляция каждой из цветовых поднесущих производится 

соответствующим цветоразностным сигналом (0' н или О в ) через 
строку. 

В связи с тем, что разрешающая способность глаза по 
яркости значительно выше его цветовой разрешающей спо- 
собности, оказывается возможным для передачи сигналов 
и Ив ограничиться шириной полосы около 1,5 МГц. Это озна- 
чает, что в цветах передаются только крупные детали изобра- 
жения, а воспроизведение мелких деталей производится с по- 
мощью сигнала яркости. 

Цветовая насыщенность каждого элемента определяется ве- 
личиной девиации поднесущей в данный момент времени (т. е. 
амплитудой цветоразностных сигналов), а цветовой тон — со- 
отношением девиации поднесущих частот на двух соседних стро- 
ках (соотношением амплитуд цветоразностных сигналов). 


1 .6. Предыскажения сигналов цветности 

Сигналы цветности в процессе своего формирования подверга- 
ются низкочастотным и высокочастотным предыскажениям 
(рис. 1.8). 

Чтобы понять особенность таких предыскажений, напомним 
сначала хорошо известное свойство частотной модуляции — 
уменьшение энергии в сигнале по мере увеличения девиации. 

В то же время распределение шумов по спектру на входе 
приемника имеет равномерный характер. 

Таким образом сохранение неизменной амплитуды поднесу- 
щих при частотной модуляции может существенно ухудшить ка- 
чество цветного изображения. 

Так, при приеме сигнала цветных полос на красной и го- 
лубой полосах, когда девиация поднесущей сигнала рав- 
ной 4,406 МГц, составляет ±280 кГц, шумы будут более за- 
метны, чем на желтой и синей полосах с девиацией ±45 кГц. 

Для улучшения помехозащищенности следовало бы по мере 
увеличения девиации частоты увеличивать и амплитуду сигнала, 
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что позволило бы сохранять энергию сигнала на одном и том 
же уровне. 

Однако увеличение амплитуды поднесущих делает более за- 
метными создаваемые ими помехи на экранах монохромных 
телевизоров при приеме ими в черно-белом изображении цвет- 
ных передач. 

Введение в сигнал низкочастотных и высокочастотных пре- 
дыскажений позволяет одновременно удовлетворить взаимно 
противоречивые требования, предъявляемые к помехозащищен- 
ности сигнала СЕКАМ и его совместимости. 

При низкочастотных предыскажениях сигналы О# и О в до 
того, как они модулируют цветовые поднесущие, пропускаются 
через специальное устройство, усиление которого зависит от ча- 
стоты, как показано на рис. 1.8, а (сплошная кривая). 

В результате в модулирующих сигналах цветных полос 
(рис. 1.8, б) на границах перехода от одного цвета к другому 
появляются резкие пики сигнала (рис. 1.8, в), что приводит к 
увеличению девиации частоты при передаче фронтов вертикаль- 
ных цветных переходов. Обратная низкочастотная коррекция в 
приемнике ослабляет высокие частоты и вместе с ними помехи 
Она производится цепочкой /? 4 , С2 (рис. 1.8, г), которая ослаб- 
ляет верхние частоты продетектированных сигналов. Частотная 
характеристика этой цепочки показана пунктирной кривой на 
рис. 1.8, а. г 

Целью введения высокочастотных предыскажений является 
ослабление сигналов на частоте 4,286 МГц, близко примыкаю- 
щих к частотам поднесущих, поскольку они несут максимальную 
цветовую информацию и создают наибольшие помехи на экра- 
нах черно-белых телевизоров. 

Это достигается тем, что модуляция поднесущих видеосигна- 
лами цветности осуществляется при помощи контура, частотная 
характеристика которого показана в верхней части рис. 1.8, д. 
В нижней части этого рисунка показан модулирующий сигнал 

цветных полос Дд, а справа — частотно-модулированная подне- 
сущая. 

Обратная коррекция высокочастотных предыскажений в 
канале цветности осуществляется при помощи резонансного кон- 
тура, частотная характеристика которого представлена на рис. 
1.8, е. " Поступающие на контур сигналы цветности с чрез- 
мерной амплитудной модуляцией высших составляющих каждо- 
го из основных и дополнительных цветов (рис. 1.8, ж) здесь 
ограничиваются. Из рис. 1.8, з видно, что на выходе контура 
амплитудная модуляция практически отсутствует. 

На рис. 1.8, и показан полный цветовой сигнал на «красной» 
и «еинеи» строках на выходе видеодетектора. Этот сигнал явля- 
ется суммой яркостного сигнала, сигналов цветности и синхро- 
импульсов при передаче цветных полос. 
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Номера отрои, первого поля Лв Л'к 

вго 621 622 623 624 625 1 2 3 0 5 6 7/8/9 10 11 12 10 И /а 


Номера строк второго поля Ли Лв 

307 ЗОВ 309 310 311 312 313 314 315316317316 313 320/32і/322323 324 325326 327328 



Строки опознавания 


Рис. 1.9. Сигналы опознавания (цветовой синхронизации) 


1.7. Сигналы опознавания (цветовой синхронизации) 

В системе СЕКАМ модуляция поднесущих сигналами цветно- 
сти И к и Ов производится последовательно через строку. 
В канале цветности телевизора при помощи электронного 
коммутатора сигналы цветности направляются в соответству- 
ющие каналы для их демодуляции, что позволяет получить 
необходимую информацию о красном и синем цвете, а после 
матрицирования и о зеленом цвете в передаваемом изобра- 
жении. 

Для правильной работы коммутатора в приемнике (син- 
фазно с передающим) в полный цветовой сигнал введены спе- 
циальные сигналы опознавания (сигналы цветовой синхрони- 
зации). Они представляют собой пакеты цветовой поднесущей, 
модулированные по частоте сигналами и О в трапецеидаль- 
ной формы (рис. 1.9, а). Полярность сигналов выбрана такой, что 
во время передачи строк, соответствующих красному цветораз- 
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Рис. 1.10. Упрощенная структурная схема кодирующего устройства системы 

СЕКАМ 


ностному сигналу О'ц, сигнал имеет положительную полярность, 
а й'в — отрицательную. о 

Частота сигналов опознавания меняется для строки 
от 4,406 до 4,756 МГц и остается такой на время прохождения 
плоской части модулирующего трапецеидального импульса, 
а для строки йв от 4,250 до 3,9 МГц. 

На рис. 1.9,6 показаны кадровые синхронизирующие им- 
пульсы в полном цветовом сигнале. Сигналы опознавания пере- 
даются в нем в течение девяти строк обратного хода по кад- 
рам — на строках 7 — 15 первого поля и на строках 320 — 328 
второго поля. 


1 .8. Структурная схема кодирующего и декодирующего 
устройств системы СЕКАМ 

Кодирующее устройство в системе СЕКАМ предназначено 
для формирования полного цветового телевизионного сигнала 
(ПЦТС). Оно состоит из канала яркости и канала цветности. 

Упрощенная структурная схема кодирующего устройства 
показана на рис. 1.10. 

Сигналы цветоделенных изображений Е Е'а и Ев, прошед- 
шие ^-коррекцию, с выхода передающей камеры 1 поступают на 
кодирующую матрицу 2, при помощи которой формируются сиг- 
нал яркости Еу и два цветоразностных сигнала Е'^-у и Е'в-ѵ. 

В сумматоре 3 в сигнал Еу замешиваются строчные и кад- 
ровые синхронизирующие импульсы, после чего сигнал посту- 
пает на линию задержки 4 и через усилитель 5 на сумма- 
тор 6. Задержка сигнала яркости на время, равное примерно 
1 мкс, необходима для его совмещения с сигналами цветности, 
которые, следуя по более узкополосному, чем сигнал яркости, 

0 ^ 
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Рис. 1.11. Структурная схема декодирующего устройства системы СЕКАМ 

каналу, затрачивают на прохождение пути от кодирующей 
матрицы до суммирующего устройства 6 большее время, чем 
сигнал яркости. 

На выходе матрицы 2 в цепь сигналов и Ев— у вклю- 

чены две дополнительные матрицы 7 и 8. На выходе матрицы 7 
формируется сигнал Эц = — 1,9Е«-у, а на выходе матрицы 8 — 
сигнал В' в = \,ЪЕ В -ѵ- 

Далее сигналы и 0‘ в проходят через фильтры низкочастот- 
ных предыскажений 9 и 10. В смесительных каскадах 11 и 12 
в сигналы Д* и О в замешиваются сигналы опознавания (цве- 
товой синхронизации). Ограничители 13 и 14 срезают пики 
напряжений, возникающие в результате действия фильтров 
низкочастотных предыскажений, так как эти пики могут 
вызвать чрезмерную девиацию частоты поднесущей и расши- 
рение полосы сигналов цветности, что ухудшает совмести- 
мость (т. е. делает более заметными помехи на экранах цвет- 
ных телевизоров). Затем цветоразностные сигналы поступают 
на электронный коммутатор 15, который с помощью симмет- 
ричного триггера 16, работающего на полустрочной часто- 
те, коммутирует поочередно через строку цветоразностные 
сигналы на генератор 17, где происходит частотная модуляция 
поднесущих сигналами и Г>в ■ Соответственно с полустроч- 
ной частотой происходит автоматическая перестройка гене- 
ратора с частоты 4,250 на 4,406 мГц. 

Частотно-модулированные сигналы (сигналы цветности) 
и Ов проходят фильтр высокочастотных предыскажений 19 
и далее поступают на смесительный каскад 6, в котором за- 
канчивается формирование полного цветового телевизионного 
сигнала. 

В декодирующем устройстве (рис. 1.11) из полного цвето- 
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вого телевизионного сигнала формируются сигналы основных 
цветов и осуществляется цветовая синхронизация. 

Полный цветовой сигнал поступает на контур коррекции вы- 
сокочастотных предыскажений 1. Он выделяет сигналы цвет- 
ности, которые поступают на один из входов (а) электронного 
коммутатора 5 непосредственно, а на другой вход (б) — через 
ультразвуковую линию задержки 3 и усилитель 4, который ком- 
пенсирует ослабление сигнала, вносимое линией задержки. 

Для того чтобы меняющиеся от строки к строке на входе 
коммутатора сигналы О# и О в попадали в «свои» каналы, 
коммутатор переключается с полустрочной частотой при по- 
мощи генератора коммутирующих импульсов 6 синхронно 
с коммутатором передатчика. С выхода коммутатора цвето- 
вые поднесущие через ограничители 7, 8 поступают на частотные 
детекторы 9, 10. Наклоны амплитудных характеристик частот- 
ных детекторов в каналах красного и синего сигналов противо- 
положны. Это означает, что при уменьшении частоты сигналов 
на выходе одного детектора образуется отрицательное напряже- 
ние, а на выходе другого — положительное. По этой причине 
сигналы цветности, поступающие на телевизор разнополярными 
\®н и О в)’ оказываются на выходе детекторов одной полярности. 

С выхода частотных детекторов через цепи коррекции 
низкочастотных предыскажений и усилители 13, 15 цветораз- 
ностные сигналы поступают на матрицу 14, где в результате их 
сложения в определенной пропорции создается третий цвето- 
разностный сигнал Е'о—у. 

Таким образом, несмотря на поочередную (последователь- 
ную) передачу цветоразностных сигналов, оба эти сигнала 
действуют одновременно. 

Дальнейшее выделение сигналов основных цветов происходит 
путем сложения цветоразностных сигналов Д' я _у, Е' в _ у и Е С -у 
с сигналом Еу в матрицах 16, 17, 18. С видеоусилителей 11 
или 12 снимается цветоразностный сигнал на устройство цветовой 
синхронизации 22. Это устройство выделяет импульсы опознава- 
ния и при необходимости корректирует фазу переключения элек- 
тронного коммутатора. 


ГЛАВА 2. Цветные кинескопы 

2.1. Особенности конструкции 

Основными элементами кинескопов, применяемых в современ- 
ных телевизорах, являются три электронно-оптических прожек- 
тора (ЭОП), теневая маска и экран с нанесенными на него лю- 
минофорнЫми зернами трех цветов. 

По особенностям конструкции их разделяют на кинескопы 
с дельтообразным (по углам равностороннего треугольника, 
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а б в 

Рис. 2.1. Расположение ЭОП (а), структура теневой маски (б) и экрана (в) 
в кинескопах с дельтообразным и компланарным расположением ЭОП 


как на рис. 2.1, а сверху) и компланарным (на одной прямой, 
как на рис. 2.1, а снизу) расположением ЭОП. Последние еще 
называют кинескопами с самосведением. 

По своим потребительским качествам (см. табл. 2.1) кине- 
скопы отличаются размерами экрана, углом отклонения элект- 
ронных лучей, яркостью свечения экрана, способом сведения 
электронных лучей и временем разогрева катода. 

Устройство кинескопа с дельтообразным расположением 


Рис. 2.2. Устройство кинескопа с дель- 
тообразным расположением ЭОП и 
принцип электростатической фокуси- 
ровки: 

/ — геттерное кольцо; 2 — магнитный экран; 
3 — полюсные наконечники радиального све- 
дения; 4 — цилиндр сведения; 5 — анод; 6 — 
фокусирующий электрод; 7 — ускоряющий 
электрод; 8 — модулятор; 9 — катод 


прожекторов показано на рис. 2.2. 

Каждый из трех ЭОП кине- 
скопа состоит из подогревателя, 
катода, модулятора, ускоря- 
ющего и фокусирующего элект- 
родов и анода. 
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Модулятор и ускоряющий электрод выполнены в виде диа- 
фрагм. Фокусирующие электроды всех трех ЭОП соединены 
вместе и имеют общий вывод. К верхней части ЭОП прикреп- 
лен цилиндр сведения, который имеет внутреннее соединение 
с аквадагом — графитовым проводящим покрытием на внут- 
ренней стороне баллона. В кинескопах с компланарным распо- 
ложением ЭОП цилиндр сведения отсутствует. Модуляторы 
всех трех ЭОП, как и ускоряющие и фокусирующие электроды, 
соединены между собой и имеют общие выводы. 

Электростатическая фокусировка осуществляется при помо- 
щи системы электронных линз (рис. 2.2, б). Первая линза со- 
стоит из катода, модулятора и ускоряющего электрода. Отно- 
сительно сильная собирающая линза, действующая за счет си- 
лового радиального поля между ускоряющим и фокусирующим 
электродами и анодом, сводит расходящийся пучок каждого из 
прожекторов в одну точку. Так как в поле последней линзы 
электроны приходят уже с большими скоростями, для их фоку- 
сировки необходим достаточно большой перепад потенциалов. 
Поэтому напряжение на фокусирующем электроде составляет 
15. ..30 % от напряжения на аноде. Изменяя значение этого 
напряжения, можно получить такое поле в линзах, при котором 
размер светового пятна будет наименьшим. 

Экран в кинескопах образован люминофорными зернами 
грех цветов — красного, синего и зеленого. 

В кинескопах с дельтообразным расположением прожекто- 
ров эти зерна расположены на экране в виде триад, а компла- 
нарным расположением — в виде чередующихся вертикальных 
полосок различного цвета (рис. 2.1, в). 

Размеры люминофорных зерен составляют 0,3 мм, а количе- 
ство триад (или расположенных по горизонтали трех зерен лю- 
минофоров различного цвета), определяемое размерами экрана, 
исчисляется сотнями тысяч. 

Так как размеры зерен люминофора очень малы, то с рас- 
стояния, на котором производится просмотр телевизионных 
изображений, разрешающая способность глаза не позволяет 
различить их отдельно друг от друга. В результате свечение 
зерен люминофорной триады, возникающее в процессе электрон- 
ной бомбардировки, воспринимается человеческим глазом как 
суммарное. Происходит пространственное аддитивное сложение, 
при котором яркость, насыщенность и цветовой тон результи- 
рующего цвета определяются суммарной энергией и взаимным 
соотношением составляющих излучения всех трех электронных 
лучей. 

Зерна люминофора с внутренней стороны покрыты тонкой 
алюминиевой пленкой, соединенной с анодом кинескопа. Такая 
пленка необходима прежде всего для устранения скопления 
вторичных электронов на поверхности экрана, которые создают 
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Кинескопы 61ЛК4Ц предназначены для работы в полупроводниковых телевизорах, а кинескопы 61ЛК4Ц-Л 


тормозящее поле, препятствующее увеличению яркости. Кроме 
того, алюминиевая пленка увеличивает светоотдачу на 20... 
25 % за счет отражения света, направленного внутрь кинескопа, 
и защищает люминофор от разрушения отрицательными иона- 
ми, испускаемыми оксидными катодами. 

Если к кинескопу подвести сигналы трех цветов, то любой 
луч, вне зависимости от двух других, будет создавать изобра- 
жение в основном цвете. Эти изображения складываются и в 
зависимости от условий возбуждения люминофорных зерен 
электронными лучами в процессе их развертки по экрану соз- 
дают необходимую окраску передаваемого объекта. 

Для того чтобы каждый из электронных лучей в процессе 
развертки возбуждал только люминофорные зерна связанного 
с ним цвета, в непосредственной близости от экрана устанавли- 
вается теневая маска. 

В кинескопах с дельтообразным расположением прожекторов 
такая маска имеет круглые, а в кинескопах с самосведением — 
продолговатые отверстия (щели) (рис. 2.1, б). Центр каждого 
отверстия маски диаметром 0,2. . .0,3 мм в кинескопах с дельто- 
образным расположением прожекторов приходится против цент- 
ра триады. В кинескопах с компланарным расположением 
прожекторов (рис. 2.1, б) — против зеленой полоски люмино- 
фора. Пересекаясь в отверстиях маски электронные лучи слегка 
расходятся и попадают каждый на соответствующие зерна лю- 
минофоров. Теневая маска задерживает до 70 °/о электронов, 
испускаемых катодами. Уменьшение количества электронов, по- 
падающих на экран, компенсируется повышением напряжения 
на аноде. При этом щелевая маска, обладающая большей про- 
зрачностью по сравнению с маской, где сделаны круглые от- 
верстия, задерживает меньшее количество электронов, из-за че- 
го светоотдача в кинескопах с компланарным расположением 
прожекторов значительно выше. 


2.2. Искажения, вносимые кинескопом 

Свойственные масочным кинескопам искажения растра можно 
разделить на подушкообразные и трапецеидальные. Подушко- 
образные искажения присущи кинескопам с большим углом 
отклонения и относительно плоским экраном, форма которого 
отличается от сферической. Радиус кривизны экрана оказыва- 
ется в них значительно большим, чем расстояние от центра 
отклонения до экрана. По этой причине путь электронного лу- 
ча, проходимый им в центре экрана, оказывается меньшим, чем 
на краях. 

Трапецеидальные искажения возникают из-за различного 
расположения прожекторов по отношению к оси кинескопа. При 
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Рис. 2.3. Искажения, вносимые кинескопом с дельтообразным (а) и компла- 
нарным (б) расположением прожекторов 

этом каждый из них создает свой растр, отличный по характеру 
искажений и смещенный по отношению к двум другим. 

В кинескопах с дельтообразным расположением прожекторов 
«красный» ЭОП и центр отклонения растра красного цвета на- 
ходится ниже и слева от оси кинескопа (при наблюдении со 
стороны экрана), центр отклонения зеленого растра находится 
на одном уровне с красным, но вправо от оси, а центр отклоне- 
ния синего растра совпадает с вертикальной осью, но находится 
выше центральной оси (рис. 2.3, а). Соответственно растр, 
создаваемый «синим» ЭОП, располагается симметрично отно- 
сительно вертикальной оси и его трапецеидальная форма 
объясняется тем, что расстояние «синего» ЭОП от нижних уг- 
лов экрана больше, чем от верхних, из-за чего радиус отклоне- 
ния луча по мере приближения к нижним краям экрана воз- 
растает. 

Растр, создаваемый «красным» ЭОП, располагается асим- 
метрично по отношению к горизонтальной оси и является как 
бы зеркальным отражением растра, создаваемого «зеленым» 
ЭОП. Его трапецеидальная форма определяется тем, что крат- 
чайший путь отклонения электронного луча «красного» ЭОП 
оказывается в левом нижнем углу, а самый длинный — в пра- 
вом. Соответственно трапецеидальные искажения, создаваемые 
«зеленым» ЭОП, также асимметричны и смещены влево. 

В кинескопах с компланарным расположением, где «зеле- 
ный» ЭОП совпадает с осью кинескопа, а справа и слева от не- 
го находятся «красный» и «синий» ЭОП, трапецеидальные иска- 
жения красного и синего растров (рис. 2.3, б ) носят симметрич- 
ный характер, а зеленый растр не имеет трапецеидальных 
искажений. 
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Рис. 2.4. Устройство регулятора сведения: 

/ — направление смещения луча; 2 — внутренний экран; 3 — магнит статического све- 
дения; -/ — горловина кинескопа; 5 — полюсные наконечники цилиндра сведения; 6 — 
внешние полюсные наконечники с обмотками динамического сведения по строкам и по 

кадрам 


2.3. Статическое сведение 

Статическим сведением называют сведение неотклоненных 
электронных лучей в центре экрана. 

В кинескопах с дельтообразным расположением прожекто- 
ров это достигается небольшим (в пределах Г) наклоном каж- 
дого ЭОП по отношению к оси кинескопа и наличием в их кон- 
струкции цилиндра сведения (см. рис. 2.2). 

Цилиндр сведения (рис. 2.4) состоит из внутренних экранов 
и полюсных наконечников, каждая пара которых охватывает 
один из электронных прожекторов. Экраны устраняют взаим- 
ное влияние магнитов сведения. Напротив полюсных наконеч- 
ников на горловине кинескопа, закреплены сердечники магнито- 
проводов регулятора сведения П-образной формы. Силовые ли- 
нии этих магнитопроводов проходят через стекло кинескопа и 
создают в пространстве между полюсными наконечниками маг- 
нитное поле. В плоской части каждого сердечника имеется вы- 
емка, в которой закреплен цилиндр, выполненный из бариевого 
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Рис. 2.5. Влияние магнита 
бокового смещения синего 
луча (а) и направление сме- 
щения горизонтальных и 
вертикальных линий сетча- 
того растра при регулиров- 
ке статического сведения 
(б): 

/ — сдвиг, создаваемый магни- 
тами радиального смещения 
«зеленого» и «красного» лучей; 
11 — сдвиг, создаваемый магни- 
тами бокового смещения «сине- 
го» луча; III — направление 
смещения зеленых линий; /V — 
направление смещения синих 
линий 


Поворот этого магнита 
одновременно изменяет значение и направление магнитного 
потока между внутренними наконечниками цилиндра сведения.. 
Однако из-за возможного отклонения одного из лучей от цент- 
ра ЭОП линии, по которым лучи смещаются радиально к цент- 
ру экрана, могут не совместиться в плоскости теневой маски 
(рис. 2.5). В этом случае к точке пересечения «красного» и «зе- 
леного» лучей подводят «синий» луч, который при радиальном 
смещении движется по вертикали (рис. 2.5). 

Для такого сдвига «синего» луча используют либо специаль- 
ный магнит, закрепленный на магните чистоты цвета, либо маг- 
нитные поля катушек, дополнительно установленных в регуля- 
торе сведения, через которые пропускается постоянный 
ток. Значение и направление тока регулируется при этом пе- 
ременным резистором, установленным на блоке сведения, как, 
например, в телевизорах УПИМЦТ (гл. 6). 

Таким образом, для сведения всех трех лучей в плоскости 
теневой маски в центре экрана в кинескопах с дельтообразным 
расположением прожекторов используются три магнита стати- 
ческого сведения «красного», «синего» и «зеленого» лучей и 
постоянный магнит или электромагниты для бокового смещения 
«синего» луча. 

В кинескопах с компланарным расположением ЭОП для 
статического сведения используют две пары кольцеобразных 
магнитов: пара четырехполюсных и пара шестиполюсных, кото- 
рые объединены в один блок, так называемое магнитостатиче- 
ское устройство (МСУ), закрепленное на горловине кинескопа 
(рис. 2.6, а). 

Четырехполюсные магниты (рис. 2.6, б) смещают «красный» 
и «синий» лучи в противоположных направлениях, а шестипо- 
люсные (рис. 2.6, в) — в одном направлении. При этом «зеле- 
ный» луч остается неподвижным. 




феррита и намагниченный по диаметру. 
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Рис. 2.6. Расположение магнитов статического сведения, чистоты цвета и 
симметрирования растра на горловине кинескопа с компланарным располо- 
жением прожекторов (а) и направление смещения лучей в четырехполюсных 
(б) и шестиполюсных (в) магнитах: 

/ — опорное кольцо отклоняющей системы; 2 — обмотки отклоняющей системы; 3 — 
магниты чистоты цвета; -/ — магнит статического сведения синего луча; 5 — магнит 
статического сведения красного луча; 6 — магнит коррекции статического сведения 
красного и синего лучей; 7 — зажимное кольцо МСУ; 8 — горловина кинескопа. 


2.4. Чистота цвета 


Правильное воспроизведение основных цветов возможно только 
в том случае, когда электронные лучи, проходя через отверстие 
в теневой маске, засвечивают лишь люминофорные зерна дан- 
ного цвета. 

Если же из-за ошибок в регулировке, дефектов в конструк- 
ции ЭОП или под влиянием внешних магнитных полей какой- 
либо из лучей засвечивает два или три люминофорных зерна 
в каждой триаде, наблюдается загрязнение основного цвета, 
появление на экране дополнительной окраски или оттенка 
(рис. 2.7). 


Рис. 2.7. Нарушение чистоты цвета 
из-за попадания «красного» луча на 
зеленую и синюю люминофорные 
точки 


В кинескопах с дельтообраз- 
ным расположением ЭОП для 
восстановления требуемой чи- 
стоты цвета необходимо пра- 
вильно выбрать центр отклоне- 
ния электронных лучей путем 
продольного перемещения ОС и 
положения магнита чистоты цве- 
та, расположенного на горловине 
кинескопа. 

Магнит чистоты цвета 


Люминофорные теневая маска 
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Рис. 2.8. Смещение электронных лучей по отношению к оси кинескопа при 
вращении колец магнита чистоты цвета в противоположных (а) и в одном 

(б) направлениях 

(рис. 2.8) предназначен для компенсации магнитного поля 
земли. Он позволяет сдвигать сведенные в центре лучи тан- 
генциально и радиально по требуемой траектории. Магнит 
чистоты цвета образован двумя пластмассовыми кольцами, 
которые прикреплены к регулятору сведения. В кольца вкле- 
ены магниты эллипсовидной формы (толщиной 0,3 мм), кото- 
рые намагничены вдоль малой оси таким образом, что одна 
половина кольца имеет северный полюс, а другая — южный. Меж- 
ду кольцами расположена пружинящая шайба с вырезами 
для фиксации ее положения. Кольца могут поворачиваться 
независимо друг от друга, На каждом из колец имеется ука- 
зательный выступ и впадина. Раздвигая и сдвигая кольца при 
помощи специальных ушек, можно изменять магнитное поле. 
Оно будет наибольшим, когда одноименные полюса (указа- 
тельные выступы и впадины) находятся вблизи друг друга, 
и наименьшим при совмещении разноименных полюсов (ука- 
зательного выступа на одном с впадиной на другом). Поле 
имеет правильную форму и оказывает одинаковое влияние на 
все три луча, отклоняя их перпендикулярно направлению сило- 
вых линий (рис. 2.8, а). Поворачивая два кольца вместе вокруг 
горлбвины, можно менять направление поля и сдвигать лучи 
вокруг оси (рис. 2.8, б). Диаметр окружности, по которой про- 
исходит такой сдвиг, определяется магнитным полем, т. е. отно- 
сительным положением магнитных колец. 

В кинескопах с компланарным расположением ЭОП для 
регулировки чистоты цвета используются аналогичные пб кон- 
струкции магниты, объединенные в один блок с магнитами ста- 
тического сведения (МСУ). Они образуют магнитное поле, пер- 
пендикулярное оси кинескопа, которое сдвигает лучи по гори- 
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зонтали, так как для получения оптимальной чистоты цвета на 
экране, выполненном из вертикальных полосок люминофоров 
различного цвета, необходимо сдвигать лучи только по гори- 
зонтали. 

Для устранения намагничивания теневой маски и бандажа 
кинескопа в зависимости от принятого способа экранировки 
между экранирующим кожухом и баллоном кинескопа или на 
самом баллоне помещается петля размагничивания. Через нее 
каждый раз при включении кинескопа пропускается переменный 
ток. Для того чтобы размагничивание было более эффективным, 
после первого броска тока начинается постепенный его спад с 
одновременным изменением полярности и почти полным исчез- 
новением к моменту появления изображения. 

Устройство размагничивания в большинстве современных те- 
левизоров выполнено на терморезисторе СТ15-2 с положитель- 
ным температурным коэффициентом. Он состоит из двух оди- 
наковых и последовательно соединенных терморезисторов, один 
из которых выполняет роль управляемого и другой управляю- 
щего. Терморезисторы соприкасаются друг с другом и находятся 
в одном корпусе. Управляемый терморезистор включен в цепь 
петли размагничивания, а управляющий через резистор подклю- 
чен к источнику переменного напряжения 127 или 220 В. При 
включении телевизора в петле размагничивания возникает им- 
пульс тока размахом 3,3. ..5, 5 А, что вызывает нагревание тер- 
морезисторов и резкое увеличение их сопротивления. По этой 
причине уже через 1...2 мин после включения остаточный ток 
через петлю размагничивания не превышает 5 мА. За счет вы- 
деляемого управляющим терморезистором тепла он поддержи- 
вается в нагретом состоянии, что позволяет сохранить малое 
значение остаточного тока. Более подробно работа схемы раз- 
магничивания описана в разделе 6.7. 


2.5. Динамическое сведение 

Помимо асимметричного расположения трех электронных про- 
жекторов относительно оси кинескопа причиной разведения лу- 
чей по мере их отклонения является несовпадение центра кри- 
визны сферической поверхности экрана с центром отклонения. 
Это иллюстрируется на рис. 2.9, где показано сведение лучей 
в центре (рис. 2.9, а) и нарушение сведения в процессе при- 
ближения к углам кинескопа (рис. 2.9, б). При отклонении 
лучей их пересечение происходит раньше, чем они достигают 
плоскости теневой маски. Из рис. 2.9, б видно, что нарушение 
сведения приводит к тому, что «зеленый» луч засвечивает лю- 
минофор синего цвета, «синий» — люминофор красного, а «крас- 
ный» луч задерживается теневой маской и не попадает на 
экран. При этом при воспроизведении сетчатого растра из-за 
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/ — экран; 2 — теневая маска; 3 — перед- 
нее стекло экрана; •/ — точка пересечения 
неотклоненных лучей кинескопа; 5 — точка 
пересечения лучей по мере их отклонения; 
6 — отклоняющая система 


Рис. 2.9. К пояснению особенностей 
динамического сведения: 



нарушения сведения на его 
краях будут видны раздельно 
расходящиеся синие, красные и 
зеленые линии. 


Для сохранения условий 
сходимости необходимо, чтобы 
углы, под которыми лучи вы- 
ходят из электронных прожек- 
торов по отношению к горизон- 
тальной и вертикальной осям, 
не оставались постоянными, а 
изменялись автоматически по 
мере отклонения лучей от цент- 


ра экрана (направление изменения углов показано на рис. 2.9, в 
стрелками ВВ около пунктирных линий, показывающих путь 
двух лучей при их сведении в плоскости маски). 

В кинескопах с дельтообразным расположением ЭОП для 
этой цели используется три пары строчных и три пары кадро- 
вых катушек, размещенных на магнитопроводах регулятора 
сведения (см. рис. 2.4). Токи, протекающие через каждую из 
катушек, формируются в блоке сведения из напряжений строч- 
ной и кадровой частоты, что позволяет осуществить необходи- 
мую синхронность положения луча на экране кинескопа в каж- 
дый момент времени со значением и формой тока в катушках 
сведения. В результате суммирования строчного и кадрового 
магнитных полей возникает непрерывно изменяющееся радиаль- 
ное поле, осуществляющее необходимую коррекцию отдельно 
для каждого луча так, чтобы все они с возможно большей точ- 
ностью пересекались в плоскости теневой маски по всей поверх- 
ности экрана. 

В кинескопах с компланарным расположением ЭОП совме- 
щение электронных лучей по всему полю экрана достигается 
применением специальной отклоняющей системы. Подбором 
формы отклоняющих катушек и плотности распределения вит- 
ков создается неравномерное отклоняющее поле. При этом ка- 
тушки горизонтального отклонения создают магнитное поле 
подушкообразной формы, а катушки вертикального отклоне- 
ния — бочкообразной. Чтобы устранить возникающее при гори- 
зонтальном расположении электрЬнных прожекторов разведе- 
ние лучей на краях растра, магнитные поля, создаваемые ка- 


30 


тушками горизонтального и вертикального отклонения вблизи 
электронных прожекторов, взаимно компенсируются. Совмеще- 
ние изображений в системах с самосведением может быть 
ооеспечено в производстве лишь при условии полной повторяе- 
мости конфигурации магнитного поля отклоняющих катушек 
при минимальных допусках на сборку и установку электрон- 
ных прожекторов. 

Высокой точности требует и установка отклоняющей систе- 
мы. Превышение допустимой ошибки на 1 мм из-за сдвига си- 
стемы по горизонтали или вертикали приводит к заметному 
нарушению сведения. } 

Для исключения возможности сдвига ОС после ее юстиров- 
ки, которая проводится одновременно с регулировкой МСУ, она 
приклеивается к баллону кинескопа или закрепляется на бал- 
лоне кинескопа при помощи опорного кольца. Магниты МСУ 
также фиксируются в оптимальных положениях и в процессе 
эксплуатации не регулируются. 


2.6. Баланс белого 

ЦВеТ свече « ия эк Рана с известным приближением соот- 
етствует цвету облаков в пасмурный зимний день. 

Для правильного цветовоспроизведения необходимо, чтобы 
гтРт Се Л о ДИаПа30НаХ Р ег У ли Р° вок контрастности и яркости белый 
оттенка ИЯ ^ ЭКрЗНе не п Р иоб Ретал цветной окраски или 

иао ^ е о ЖИМ работы кинескопа, при котором это условие выпол- 
няется, называется балансом белого. 

„ ЦІ Б “" С бело ™ Достигается подбором постоянных и перемен- 
ных напряжении на электродах кинескопа, при которых удает- 

С * С Г аеНСИр0ВаТЬ не °Д инак овую эффективность люминофоров 
каждого цвета и различие в модуляционных характеристиках 


2.7. Включение кинескопов 

Модуляция токов лучей кинескопов в современных цветных теле- 
визорах производится подачей сигналов основных цветов Д*, Ё в 
и Д с на катоды. Модуляторы кинескопа используются здесь для 
установки режима по постоянному току и гашения обратного 
хода лучей. ^ 

При приеме черно-белого изображения, когда канал цвет- 
ности выключен и цветоразностные сигналы отсутствуют на 
катоды кинескопа поступает только сигнал яркости, необходи- 
мый для воспроизведения на экране черно-белого изображения. 

па рис. 2.10 показана схема включения кинескопа в теле- 
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Рис. 2.10. Принципиальная схема платы кинескопа телевизоров УПИМЦТ 


визорах УПИМЦТ. На катоды с выходов каждого из модулей 
выходного видеоусилителя подаются сигналы основных цветов: 
красного (осциллограмма /), зеленого (осциллограмма 2) и 
синего (осциллограмма 3). На модуляторы, соединенные вместе, 
подаются импульсы гашения (осциллограмма 4). 

Размах видеосигналов, поступающих на каждый из като- 
дов, регулируется переменными резисторами Я21, Я22, Я23 
БОС, а постоянные напряжения на катодах, определяющие 
уровень черного, — переменными резисторами Я37, Я38 и Я41 
БОС (см. рис. 6.6). 

На плате кинескопа установлены разрядники и ограничи- 
тельные резисторы Я1 — ЯЮ. Разрядники подключены парал- € 
лельно между общей земляной шиной и выводами электродов: 
фокусирующих, ускоряющих, модуляторов и катодов. 
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Рис. 2.1 1. Принципиальная схема платы кинескопа телевизоров ЗУСЦТ 

Общая шина платы через точку 13 соединена с внешним 
проводящим покрытием баллона кинескопа (аквадагом), через 
точку 2 — с обечайкой БОС, а через точку 12 — с обечайкой 
БР. Токи, возникающие в общей шине в результате пробоев 
разрядников платы, отводятся на аквадаг кинескопа и обечай- 
ки блоков, минуя элементы схемы телевизора. Резисторы Я1 — 
ИЮ ограничивают токи, протекающие от источников питания 
электродов кинескопа при пробоях. 

Все разрядники, за исключением разрядника фокусировки, 
выполнены путем просечкшпечатной платы. При этом расстоя- 
ние между концами фольги, образованное воздушным проме- 
жутком, составляет 0,2±0,02 мм или 0,4±0,05 мм. В цепи фо- 
кусировки применен вакуумный разрядник РѴ 1. 

В качестве примера на рис. 2.11 показана схема, платы ки- 
нескопа ПК-3, предназначенной для включения кинескопа с 
самосведением лучей 61ЛК5Ц в телевизорах ЗУСЦТ. Как уже 
упоминалось, в этих кинескопах все модуляторы соединены 
между собой, также как ускоряющие и фокусирующие элект- 
роды. Напряжение на них регулируется соответственно пере- 
менными резисторами Р9, К 11 и /?/. 

На рис. 2.12 показана схема включения кинескопа 51ЛК2Ц 
в телевизорах ЗУСЦТ-П-51 (4УПИЦТ-51). В ней напряжение 
на ускоряющих электродах кинескопа регулируется перемен- 

2 6-300 
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От Выходных видеоусилителей 


От каскада формирования 
импульсов гашения ? 



Рис. 2.12. Принципиальная схема платы кинескопа телевизоров ЗУСЦТ-П-51 


ным резистором К.90, а на фокусирующих электродах — рези- 
стором Я78. 

2.8. Эксплуатация цветных кинескопов 


Для продления срока службы кинескопа необходимо в процес- 
се эксплуатации поддерживать напряжение на его электродах 
и токи лучей в пределах установленных допусков. 

В частности, напряжение накала не должно выходить за 
пределы ±5 % от номинального значения (6,3 В). 

Суммарный анодный ток кинескопа, который устанавлива- 
ется регулировкой схемы ограничения тока лучей, не должен 
превышать 900... 1000 мкА. Это позволит избежать перегрева 
маски и связанного с этим нарушения чистоты цвета. 

Не следует допускать работу кинескопа с пониженным про- 
тив номинального анодным напряжением или напряжением на 
ускоряющих электродах, так как необходимая яркость свече- 
ния экрана достигается в таких случаях за счет форсирования 
тока катодов, что приводит к их преждевременному износу. 
Иногда для увеличения яркости повышают напряжение на уско- 
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?п^ ИХ эле ! ст Р° дах ’ что не всегда благоприятно сказывается на 
сроке службы кинескопа. Увеличение напряжения на ускоряю 

ЭЛеКТР ° Дах " «««иное с ,і„„ возрастание „ІпрТеш 

Г я ““ ТРИ,еСК0Г °." 0ЛЯ приводит « уменьшению поіГерхно- 
сти катода, с которой снимается необходимый ток лучей Р и к 
перегреву катода. Кроме того, с увеличением напряжения на 
ускоряющем электроде уменьшается крутизна модуляционной 
характеристики, которая сдвигается в область больших запи- 
рающих напряжении. По этим причинам напряжение на уско- 
ряющих электродах следует увеличивать только после дли- 
тельной эксплуатации и уменьшения эмиссии катодов При 
этом следует отрегулировать баланс белого и схему ограни- 
чения тока лучей. } р 


Не следует эксплуатировать кинескоп с анодным напряже- 
нием, близким к предельно допустимому значению, поскольку 
это связано с возрастанием вероятности электрических про- 
ооев и выходом кинескопа из строя. 

Нельзя отключать напряжение, поступающее на подогрева- 
тель, при наличии напряжения на всех других электродах. 

Следует оберегать баллон кинескопа от ударов и царапин 
острыми металлическими предметами, а также избегать мест- 
ного перегрева (например, из-за попадания капель припоя ка- 
сания паяльником и т. п.). 


ГЛАВА 3. Цветные телевизоры и их структурные схемы 

3.1. Общие сведения 

!?еяйй Т ^ Щее ВреМЯ п Р° мышленн °стью выпускается более 60 мо- 
делеи современных цветных телевизоров различных названий 
Среди них преобладают унифицированные, которые выпуска- 
ются по единой электрической схеме и отличаются только 
внешним видом и конструкцией блока управления. Унифика- 

скотькѵ ЧИ п ТеЛЬНО У п Р° стила обслуживание телевизоров* по- 
для их ремонта радиомеханику достаточно освоить 
несколько базовых схем и конструкций. 

ди Я ™ ФИ Г РОВаН й НЫМ . СТаЦИОНарНЬШ (с размером экрана по 
диагонали 50 см и более) цветным телевизорам относятся полу- 
проводниковые интегрально-модульные телевизоры УПИМЦТ 
и унифицированные стационарные цветные телевизоры УСЦТ. 
елевизоры УПИМЦТ были первыми телевизорами, собранны- 
ми полностью на полупроводниковых приборах и интегральных 
икросхемах (ИС). Они пришли на смену унифицированным 
лампово-полупроводниковым телевизорам УЛПЦТ, от которых 
отличаются меньшим потреблением электрической энергии 
меньшими массой и габаритами, более высокой надежностью’ 

I елевизоры УСЦТ — основная модель стационарных цвет- 
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ных телевизоров 12-й пятилетки. В них использованы укрупнен- 
ные модули и субмодули, выполненные на основе ИС, транзи- 
сторная строчная развертка, импульсный (бестрансформатор- 
ный) блок питания. По сравнению с УПИМЦТ телевизоры 
УСЦТ имеют большую яркость и контрастность, обусловленные 
применением кинескопов с самосведением, меньшее потребление 
электрической энергии и меньшую массу, а также сохраняют 
работоспособность при значительных колебаниях электрической 
сети без применения внешних стабилизаторов напряжения. 

Наряду с телевизорами УСЦТ продолжается выпуск пере- 
ходного типа телевизоров — ЗУСЦТ-П-51 (4УПИЦТ-51). 

К унифицированным переносным (с размером экрана по 
диагонали 45 см и менее) относятся телевизоры 1УПЦТ-32, 
УПИЦТ-32, 1УПЦТ-25. Продолжают выпускаться телевизоры 
ПИЦТ-32, ПИЦТ-25, а также переходный тип телевизоров 
1УПЦТ-П-32. 

В табл. 3.1 приведены сравнительные данные современных 
стационарных и переносных цветных телевизоров, выпускаемых 
с 1978 г. 

Рассмотрим структурные схемы наиболее распространенных 
типов цветных телевизоров, которые дают представление о со- 
ставе основных блоков, модулей, субмодулей и связях между 
ними. 


3.2. Структурная схема телевизоров УПИМЦТ 

На рис. 3.1 показана структурная схема полупроводниковых 
интегрально-модульных цветных телевизоров УГІИМЦТ-61 (или 
УПИМЦТ-М-61), на которой цифрами в кружках обозначены 
имеющиеся регулировки в блоках и модулях. 

Телевизор состоит из блока управления А4, блока обработ- 
ки сигналов А1, блока разверток АЗ, блока трансформатора А12, 
блока питания А2, блока сведения А13 и устройства размагни- 
чивания кинескопа А7. 

В состав блока управления (БУ) входят оперативные регу- 
ляторы громкости /, яркости 2, контрастности 3 и цветовой на- 
сыщенности 4, плата согласования и устройство выбора прог- 
рамм СВП-4-1 . 

На плате согласования суммируются напряжения, поступаю- 
щие из СВП-4-1 АІІ 1 и модуля АПЧГ А54, необходимые для 
настройки селектора телевизионных каналов СК-В-1 А512. На 
этой плате установлены также каскады, предназначенные для 
устранения ложных захватов при переключении телевизионных 
каналов. 

Устройство выбора телевизионных программ СВП-4-1 в за- 
висимости от легкого нажатия на один из сенсорных датчиков 
на передней панели телевизора создает необходимые управляю- 
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Рис. 3.1. Структурная схема телевизоров УПИМЦТ-61 
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Продолжение табл. 3 1 
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* Селектор каналов дециметрового диапазона может быть установлен в телевизоре (в этом случае в его названии при- 
сутствует индекс Д) или в телевизоре должна быть предусмотрена возможность установки селектора. 


щие напряжения для переключения и настройки селектора ка- 
налов. 

В модуле УПЧИ А51 формируется частотная характеристи- 
ка радиоканала, подавляются мешающие сигналы от смежных 
телевизионных каналов, происходит дальнейшее усиление сиг- 
налов ПЧ и их детектирование, а также осуществляется авто- 
матическая регулировка усиления (АРУ). С выхода УПЧИ пол- 
ный цветовой телевизионный сигнал (ПЦТС) поступает на мо- 
дули: УПЧЗ А52 , яркостного канала и матрицы А55, АПЧГ, 
обработки сигналов цветности и опознавания А55, а также на 
предварительный селектор синхроимпульсов. Кроме того, из мо- 
дуля УПЧИ напряжение АРУ подается на селектор каналов 
СК-В-1. В модуле АПЧГ вырабатывается постоянное напряже- 
ние, полярность и значение которого определяется отклонением 
несущей промежуточной частоты от номинальной (38 МГц). 

Модуль УПЧЗ предназначен для выделения из ПЦТС разно- 
стной частоты 6,5 МГц, ее усиления, детектирования и предва- 
рительного усиления звуковой частоты. Выход этого модуля че- 
рез регулятор громкости 1, установленный на БУ, связан с 
модулем УНЧ Л5<3, где происходит дальнейшее усиление НЧ 
сигналов. К выходному каскаду модуля УНЧ подсоединены опе- 
ративные регуляторы тембра высоких 5 и нижних 6 частот и 
динамическая головка ЗГД-45, 

Модуль яркостного канала и матрицы можно условно раз-' 
делить на две части. В первой из них формируется сигнал ярко- 
сти Еу , для чего из ПЦТС о помощью режекторных контуров, 
включенных на входе модуля, отфильтровываются поднесущие 
сигналов цветности. Затем сигнал яркости усиливается, фикси- 
руется по уровню черного и поступает в линию задержки. Фик- 
сация уровня черного позволяет вне зависимости от характера 
передаваемого изображения (светлого или темного) поддержи- 
вать неизменным уровень черного (и градации серого) в сигна- 
ле яркости, который вместе с цветовым тоном и насыщенностью 
определяет качество цветного изображения. Необходимость за- 
держки сигнала яркости вызывается тем, что цветоразностные 
сигналы до поступления на матрицу проходят через относи- 
тельно узкополосный (Г. .1,5 МГц) канал цветности. Это приво- 
дит к некоторому затягиванию фронтов цветоразностных сиг- 
налов по сравнению с фронтами сигналов яркости, которые уси- 
ливаются в широкополосном канале (5, 5. ..5, 8 МГц). Линия за- 
держки на 0,33 мкс позволяет совместить на экране кинескопа 
фронты этих импульсов и тем самым устранить рассовмещение 
вертикальных границ различно окрашенных предметов и вер- 
тикальных границ участков изображения, характеризующих их 
яркость. 

Во второй части модуля, куда сигнал яркости поступает 
с выхода линии задержки, образуется сначала зеленый цветораз- 
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ностный сигнал Е а ~у из красного и синего цветоразностных сиг- 
налов Е' Н -у и Е'в—ѵ, после чего все три цветоразностных сигнала 
складываются с сигналом яркости Е'у, что необходимо для выде- 
ления сигналов основных цветов. Яркость (2), контрастность (3) 
и цветовая насыщенность (4) регулируются в этом модуле 
с помощью электронных регуляторов, на которые с соответ- 
ствующих переменных разисторов, размещенных на блоке 
управления, поступают постоянные напряжения. Кроме того, 
с переменного резистора ЮЗ, установленного на блоке обра- 
ботки сигналов (БОС), на модуль поступает постоянное на- 
пряжение, необходимое для установки режима работы каска- 
да ограничения тока лучей (9). С выходов модуля яркостного 
канала и матрицы сигналы основных цветов через переменные 
резисторы Ю1 — ЮЗ поступают на модули выходного видео- 
усилителя (синего, зеленого и красного) для увеличения их 
размаха до уровня, необходимого для модуляции тока лучей 
кинескопа. В модулях выходного видеоусилителя осуществля- 
ется фиксация уровня черного и регулировка цветового тона 
(7,8). 

В модуле обработки сигналов цветности и опознавания Л55 
из ПЦТС выделяются сигналы цветности (цветовые подне- 
сущие, модулированные красным и синим цветоразностными 
сигналами), которые в системе СЕКАМ передаются последо- 
вательно через строку. Для возможности воспроизведения цвет- 
ного изображения необходимо, чтобы оба сигнала действовали 
одновременно, чго позволяет после выделения цветоразност- 
ных сигналов Е н _у и Е В -ѵ получить зеленый цветоразностный 
сигнал Е 0 -у. Для этого после усиления в канале красного сиг- 
нала цветоразностные сигналы с выхода модуля обработки сигна- 
лов цветности и опознавания поступают на один из входов мо- 
дуля детекторов сигналов цветности Л56 непосредственно, а на 
другой через модуль задержанного сигнала Л57. В этом модуле 
поступающая информация задерживается на время, равное про- 
должительности передачи одной строки (64 мкс), и здесь же ре- 
гулируется размах задержанного сигнала (10). Это позволяет 
получить на входах модуля детекторов сигналов цветности одно- 
временно сигналы двух строк и уравнять размахи каждой 
из них. 

В модуле детекторов сигналов цветности с помощью элект- 
ронного коммутатора (ЭК) переключаются сигналы цветности. 
Это необходимо для того, чтобы строки с информацией о крас- 
ном и синем цвете в передаваемом изображении попадали каж- 
дый раз в свой канал. В модуле также регулируются размахи 
цветоразностных сигналов (13, 14). Из модуля цветоразностные 
сигналы поступают в модуль яркостного канала и матрицы. 
Выход красного цветоразностного сигнала, связанный с моду- 
лем обработки сигналов цветности и опознавания, используется 
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для передачи цветоразностного сигнала на каскад выделения 
импульсов опознавания во время обратного хода кадровой раз- 
вертки. 

Сигналы опознавания корректируют правильность переклю- 
чения ЭК и создают управляющие импульсы для включения и 
выключения режекторных контуров в модуле яркостного кана- 
ла и матрицы при приеме цветного и черно-белого изображения. 
В модуле обработки сигналов цветности и опознавания форми- 
руются прямоугольные импульсы строчной и кадровой частоты. 
Их используют для формирования импульсов гашения, фикса- 
ции уровня черного в модулях выходного видеоусилителя, соз- 
дания площадки в сигналах яркости на обратном ходу строчной 
развертки. Устройством формирования прямоугольных импуль- 
сов управляют строчные и кадровые импульсы, поступающие 
с блока разверток. 

Предварительный селектор синхроимпульсов выделяет из 
ПЦТС импульсы синхронизации строк и кадров, которые посту- 
пают на модуль синхронизации и управления строчной разверт- 
кой АЦ1. 

В нем синхроимпульсы дополнительно ограничиваются и 
разделяются на кадровые и строчные. Кадровые синхроимпуль- 
сы поступают на модуль кадровой развертки АК2, а строчные — 
управляют частотой и фазой задающего генератора. Задающий 
генератор модуля синхронизации и управления строчной раз- 
верткой вместе с каскадами формирования вырабатывает необ- 
ходимые импульсы для управления выходным каскадом строч- 
ной развертки. С этим модулем связаны регулировки частоты 
строк и фазы формируемых импульсов (15, 16). Элементы схе- 
мы выходного каскада строчной развертки, собранного на ти- 
ристорах, питаются через модуль стабилизации АНЗ. Модуль 
поддерживает неизменным установленное регулировкой (19) 
напряжение на аноде кинескопа. 

С выходного строчного трансформатора импульсы строчной 
развертки поступают на модуль коррекции АК.4, отклоняющую 
систему (ОС) и блок сведения. Регулировки (22, 23) в модуле 
коррекции предназначены для уменьшения подушкообразных 
искажений. Импульсы обратного хода строчной развертки, возни- 
кающие в выходном строчном трансформаторе, преобразуют- 
ся с помощью выпрямителей в постоянные напряжения и ис- 
пользуются для питания цепей центровки и сдвига по горизонта- 
ли «синего» луча (минус 3,5 В и 3,5 В), ускоряющих электродов 
(800 В), модулей кадровой развертки и стабилизации (минус 
18 В и 24 В), модулей выходного видеоусилителя и каскада 
формирования импульсов гашения в БОС (220 В). 

В модуле кадровой развертки создается напряжение пило- 
образной формы, которое вызывает в кадровых отклоняющих 
катушках ток, управляющий перемещением лучей по вертикали. 
Регулировки в модуле предназначены для установки размера 
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(17), линейности (18), центровки по вертикали (20), а также 
частоты кадров (21). 

Блок сведения из поступающих на него импульсов строчной 
и кадровой частоты формирует корректирующие токи в регу- 
ляторе сведения А 14. Кроме того, в этом блоке установлены 
регуляторы напряжений на ускоряющих электродах (24 — 26). 

Напряжение питания анода кинескопа (23, 5. ..25 кВ) созда- 
ется умножителем напряжения АЯ5, преобразующем импульсы 
обратного хода строчной развертки. Для получения напряжения 
питания фокусирующего электрода (3,5. ..6 кВ) используется 
одна из секций этого умножителя, связанная с переменным ва- 
ристором регулировки 27. 

Телевизор подсоединен к электрической сети 220 -В через 
блок трансформатора, который связан с блоком питания А2 
устройством размагничивания А7 и подогревателями кинескопа 
(—6,3 В). 

В блоке питания имеется три выпрямителя. Первый из них 
(/) создает постоянные стабилизированные напряжения 12 и 
15 В, второй (II) обеспечивает питание модуля блокировки 
АР1 (12В), а с третьего выпрямителя (III) напряжение 250 В 
через модуль блокировки поступает на блок разверток. Назна- 
чение модуля блокировки — разорвать цепь питания 250 В при 
возрастании тока нагрузки в 3 — 4 раза. 

Параметрический стабилизатор IV формирует и стабилизи- 
рует напряжение минус 12 В для питания селектора каналов 
СК-В-1 из напряжения минус 18 В, поступающего в БП с БР, 

3.3. Структурные схемы телевизоров 2УСЦТ и ЗУСЦТ 

Унифицированные стационарные цветные телевизоры 2УСЦТ и 
ЗУСЦТ имеют одно и то же базовое шасси, рассчитаны на при- 
менение кинескопов с размерами экрана 51, 61 и 67 см по диа- 
гонали и за исключением только одного модуля цветности и 
частично блока управления сделаны по единой электрической 
схеме. 

Модули МЦ-1-2 (в 2УСЦТ) и МЦ-2 (в ЗУСЦТ) отличаются 
как по схеме, так и по конструкции. В МЦ-1-2 применены боль- 
шие гибридные микросборки (БГИМС), а в МЦ-2 — новые 
интегральные микросхемы. Все однотипные модули и субмоду- 
ли, включая МЦ-1-2 и МЦ-2, полностью взаимозаменяемы. 

В соответствии с используемым кинескопом в телевизорах 
применяются несколько отличающиеся модули строчной и кад- 
ровой разверток, а также модули питания. 

Телевизоры ЗУСЦТ и 2УСЦТ для различных моделей отли- 
чаются устройствами выбора программ. 

На рис. 3.2 показана структурная схема одного из телеви- 
зоров типа ЗУСЦТ. Телевизор состоит из следующих основных 
частей: А1 — модуль радиоканала; А1.1 — селектор телевизион- 
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Рис. 3.2. Структурная схема телевизоров ЗУСЦТ 
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ных каналов СК-М-24-2; А1.2 — селектор телевизионных кана- 
лов СК-Д-24; А1 .3 — субмодуль радиоканала; А 1.4 — субмодуль 
синхронизации; А2 — модуль цветности; А2.1 — субмодуль цвет- 
ности; АЗ — соединительная плата; А4 — модуль питания; А5— 
отклоняющая система; А6 — модуль кадровой развертки; А7 — 
модуль строчной развертки; А 7. /— субмодуль коррекции 
растра; А8 — плата кинескопа; А9 — блок управления; А9.1— 
оперативные регуляторы; А9.2 — модуль усилителя звуковой 
частоты; А 10 — устройство выбора программ; АН — устройство 
размагничивания кинескопа; А12 — плата фильтра питания. 

Радиосигнал вещательного телевидения с антенных входов 
«МВ» и «ДМВ» поступает соответственно на селекторы каналов 
СК-М-24-2 и СК-Д-24. С выхода СК-М-24-2 сигналы промежу- 
точной частоты звука и изображения поступают на субмодуль 
радиоканала А1.3, где происходит их усиление и формирование 
частотной характеристики радиоканала, После детектирования 
ПЦТС поступает в канал звука, где из него выделяется вторая 
промежуточная частота 6,5 МГц, происходит ее усиление и огра- 
ничение в каскадах УПЧЗ, частотное детектирование и предва- 
рительное усиление 34. 

С выходом УПЧИ связано устройство АПЧГ, видеодетектор 
и устройство АРУ. Напряжение АПЧГ поступает на селекторы 
каналов, где суммируется с напряжением предварительной на- 
стройки, поступающим с устройства выбора программ. Устрой- 
ство АРУ охватывает своей регулировкой СК-Д-24, СК-М-24-2 
и УПЧИ. Через эмиттерный повторитель ПЦТС поступает на 
субмодуль синхронизации УСР, в канал яркости и в субмодуль 
цветности СМЦ в модуле цветности МЦ-2. 

В субмодуле УСР происходит выделение из ПЦТС строчных и 
кадровых синхроимпульсов, формирование строчных управляю- 
щих импульсов для модуля строчной развертки, стробирующих 
импульсов для модуля цветности, импульсов кадровой частоты 
для синхронизации задающего генератора кадровой развертки. 

В канале яркости осуществляется регулировка контрастно- 
сти, режекция сигналов цветности при приеме черно-белого 
изображения, фиксация уровня черного и ограничение тока лу- 
чей кинескопа (ОТЛ). 

Субмодуль цветности СМЦ содержит усилитель сигналов 
цветности, устройство цветовой синхронизации и детекторы сиг- 
налов цветности. Устройство цветовой синхронизации предназ- 
начено для автоматического включения и выключения канала 
цветности и режекторных контуров в канале яркости в зависи- 
мости от принимаемой передачи (цветная или черно-белая) и 
для коррекции правильности переключения ЭК. После детекти- 
рования цветоразностные сигналы вместе с сигналом яркости 
поступают на матрицу, в которой образуются сигналы основных 
цветов и происходит их усиление, необходимое для модуляции 
токов лучей кинескопа. 
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Рис. 3.3. Структурная схема модуля цветности МЦ-1-2 телевизоров 2УСЦТ 

микросб 0 о Д п У камГт Ь т лГ З 'л } Т6 Ж6 Функции выполняются 
А22иА23 ° ’ ° 2 ’ 03 И субмод У лями видеоусилителя А2.1, 

На микросборки ОІ и 02 со входа модуля поступает ПЦТС 
В микросборке ОІ производится коррекция ВЧ 'предыскаже- 

в НИ каналах ЛеН п Ие П0ДНесущих сигналов цветности, их усиление 
® ™ лах прямого и задержанного сигналов, коммутация и 

сбооки Л/ Д о е ^ кти Р° вание - В результате на выход е У микро- 
сборки ОІ образуются два низкочастотных цветоразностных 

по Ев ~ ѵ ' К0Т0 Р ые поступают на микросборку 02 
В микросборке 02 после режекции поднесущих происходит ѵси- 
ле "“ яркости, ограничение тока лучей кинёекола !"• 

еаиия уровня черного, матрицирование цветоразностных сигамов 

„ Ев ~ ѵ для П0Л У чен ия зеленого цветоразностного сигнала 

п І С г Ие ВСѲХ трех пветоразностных сигналов с сигна 
лом яркости. С выхода микросборки 02 сигналы основных цветов 

^2 ' з 0 И Ев пост У пают на оконечные видеоусилители А2.1, А2.2, 

Микросборка 03 содержит устройство опознавания цвета 
енератор прямоугольных импульсов полустрочной частоты для 
переключения ветвей ЭК, мультивибраторы прямоугольных им- 
пульсов строчной и кадровой частоты для выключения канала 
цветности, переключения и включения режекторных контуров, 

В модулях МЦ-1-2 и МЦ-2 имеются каскады формирования 
мпульсов гашения. Специально сформированные импульсы га- 
шения кадровой частоты подаются на них с модуля МК-1 
строчные импульсы на каскад формирователя поступают в мо- 
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дуле МЦ-2 с выходного строчного трансформатора в модуле 
МС, а в модуле МЦ-1-2 с микросборки ОЗ. 

В выходных видеоусилителях сигналы основных цветов уси- 
ливаются до величины, необходимой для модуляции токов лу- 
чей кинескопа. Импульсы гашения подаются на модуляторы 
кинескопа (см. рис. 3.2). 

Модули строчной и кадровой разверток предназначены для 
создания отклоняющих токов строчной и кадровой частоты и 
формирования ряда импульсных напряжений, необходимых для 
функционирования устройств стабилизации размеров, АПЧ и 
Ф и ОТЛ. 

Модуль строчной развертки состоит из предварительного 
усилителя, выходного каскада и субмодуля коррекции растра 
А7.1, предназначенного для устранения геометрических искаже- 
ний вертикальных линий и стабилизации размера по горизон- 
тали. 

Модуль строчной развертки А7 является источником напря- 
жений для питания анода, фокусирующих и ускоряющих элект- 
родов кинескопа, которые создаются с помощью умножителя 
напряжения, а также напряжения 220 В для питания выходных 
видеоусилителей. Напряжение на подогреватели кинескопа 
6,3 В снимается с одной из вторичных обмоток ТВС. 

Модуль кадровой развертки состоит из задающего генерато- 
ра, формирователя импульсов гашения, каскада регулировки 
размера, линейности и режима, предварительного усилителя, 
выходного каскада и каскада вольтодобавки. 

В блоке управления расположены оперативные регуляторы 
«Яркость», «Контрастность», «Насыщенность», «Громкость», 
« Тембр НЧ», «Тембр ВЧ», усилитель УЗЧ, формирователь ста- 
билизированного напряжения 30 В, используемого для настрой- 
ки на принимаемые каналы в устройстве выбора программ, - 
С регулятором насыщенности конструктивно соединен выклю- 
чатель канала цветности. 

На плате кинескопа размещены разрядники и ограничитель- 
ные резисторы, а также регуляторы фокусирующего и ускоря- 
ющего напряжений. 

Напряжение сети 220 В (50 Гц) поступает на плату фильт- 
ра питания ПФП. На ПФП расположены помехоподавляющие 
цепи и устройство автоматического размагничивания кинеско- 
па. Модуль питания включает в себя выпрямитель напряжения 
сети, генератор импульсных напряжений, выпрямители, устрой- 
ство стабилизации и защиты от перегрузки и устройство запус- 
ска. Модуль питания формирует постоянные стабилизирован- 
ные напряжения 130/150 В, 28 В, 15 В и 12 В. 

Все модули и устройства соединены в основном через соеди- 
нительную плату ПС. 
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3.4. Структурная схема телевизоров ЗУСЦТ-П-51 (4УПИЦТ-51) 


Телевизоры ЗУСЦТ-П-51 — унифицирова иные, стационарные 
цветные телевизоры на кинескопе 51ЛК2Ц. Буква «П» в обоз- 
начении типа телевизоров показывает, что они являются пере- 
ходными от 4УПИЦТ-51 (старое название) к ЗУСЦТ. 

Т< Та ^ Т То ВИЗ °Р а входят (Р ис - 3 - 4 ) устройство сетевого 
К-ПП 9 I лгк’ У СТ Р° ИСТВ0 кнопочного выбора программ 
у- іі^-і АІ, блок разверток и обработки сигнала БРОС АЗ и 
блок питания БПП-2 А4. 


В блоке управление расположены оперативные регуляторы 
яркости, контрастности, цветовой насыщенности, громкости 
а также кнопки включения телевизора и головных телефонов! 
Кѵ блоку управления подсоединена динамическая головка 2ГД- 
связанная через выключатель с выходом модуля УНЧ АЗ 3 
установленного на БРОС. 

Устройство кнопочного выбора программ КВП-2-1 предназ- 
начено для управления электронными селекторами каналов 
Соответствующая программа выбирается нажатием на одну 

ИЗ КНОПОК- м ** 


Принятые антенной радиосигналы изображения и звукового 
сопровождения преобразуются в сигналы основных цветов не- 
обходимых для модуляции токов лучей кинескопа, и в сигналы 
звуковой частоты, подаваемые на динамическую головку. Кро 
ме того, в БРОС создаются токи строчной и кадровой частоты 
которые, - поступая в отклоняющую систему, управляют откло- 
нением электронных лучей по экрану. 

Блок разверток и обработки сигналов состоит из двух частей 
расположенных^ на одной общей кроссплате. В одной из них 
преобразуются принятые радиосигналы, в другой — создаются 
отклоняющие токи и вторичные источники питания. 

Для приема и преобразования радиосигналов используются 
селекторы каналов СК-М-24-2 и СК-Д-24. Последующее усиле- 
ние сигналов ПЧ, выделение из ПЦТС сигналов цветности и яр- 
кости, формирование сигналов основных цветов и сигналов зву- 
кового сопровождения производится с помощью 12 унифициро- 
ванных модулей. Состав этих модулей и их соединение ничем не 

ѵпммттт еі °п описанных в структурной схеме телевизора 
и/ѵщі-ы. Поэтому остановимся только на отличительных 
особенностях этой части БРОС. 


Напряжение настройки варикапов, устанавливаемое в устрой- 
стве кнопочного выбора программ КВП-2-1, поступает на се- 
лекторы телевизионных каналов через модуль АПЧГ АЗ. 12, где 
оно складывается с напряжением, образующимся на выходе 
частотного детектора этого модуля при отклонении ПЧ от но- 
минального значения. В составе БРОС имеется каскад отклю- 
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Рис. 3.4. Структурная схема телевизоров ЗУСЦТ-П-51 (4УПИЦТ-51) 




чения модуля АПЧГ при переключении каналов, на который 
поступают ПЦТС и импульсы обратного хода строчной развертки. 
При отсутствии на входе каскада синхроимпульсов, посту- 
пающих с сигналом, или при несовпадении их по времени с 
импульсами обратного хода с этого каскада в КВП-2-1 посту- 
пает постоянное напряжение, которое отключает от него выход 
модуля АПЧГ, исключая тем самым возможность ложных на- 
строек при переключении программ (см. раздел 5,3). 

Предварительный селектор синхроимпульсов на БРОС отсут- 
ствует. ПЦТС в отрицательной полярности (синхроимпульсами 
вниз) снимается с модуля УПЧИ А3.7 и поступает непосред- 
ственно на модуль синхронизации и управления строчной раз- 
верткой АЗ. 14. В этом модуле выделяются импульсы синхрони- 
зации, происходит их разделение на кадровые и строчные, осу- 
ществляется автоматическая подстройка частоты и фазы строч- 
ной развертки (АПЧиФ) и формирование управляющих импуль- 
сов, которые поступают на предварительный усилитель. Пред- 
варительный усилитель связан с выходным каскадом с помощью 
промежуточного трансформатора 71. Нагрузкой выходного кас- 
када являются строчные отклоняющие катушки и импульсный 
трансформатор 72. Со вторичной обмотки трансформатора 72 
импульсы обратного хода снимаются на модули цветности, мо- 
дуль УПЧИ, на каскад отключения модуля АПЧГ, на модуль 
коррекции растра АЗ. 16, на умножитель напряжения и каскад 
формирования импульсов гашения. 

Умножитель преобразует импульсы обратного хода в напря- 
жение 22,5. ..25 кВ для питания анода кинескопа. С первой сек- 
ции умножителя снимается напряжение на фокусирующие 
электроды. Кроме того, импульсы обратного хода используются 
для получения постоянного напряжения 220 В для питания мо- 
дулей выходного видеоусилителя. Геометрические искажения 
растра по вертикали и стабилизация размера изображения по 
горизонтали производятся с помощью модуля коррекции АЗ. 16. 
Сигнал синхронизации кадровой частоты с модуля синхрониза- 
ции и управления строчной развертки АЗ. 14 поступает на мо- 
дуль кадровой развертки АЗ. 15. В этом модуле формируются 
токи для кадровых отклоняющих катушек, управляющие пере- 
мещением лучей по вертикали, и создается ряд вспомогатель- 
ных импульсов, необходимых для работы канала цветности, мо- 
дуля коррекции растра, каскада гашения лучей кинескопа. 
Блок питания БПП-2 А4 состоит из выпрямителя напряжения 
сети, импульсного генератора (модуль МГ-2), импульсного 
трансформатора 71, модуля импульсных выпрямителей и мо- 
дуля выпрямителя напряжения 130 В. В блоке питания нахо- 
дится также устройство размагничивания кинескопа А7 , к ко- 
торому подключена петля размагничивания. 
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Рис. 3.5. Структурная схема телевизоров ПИЦТ-32 


3.5. Структурные схемы переносных телевизоров 

Рассмотрим структурную схему переносных цветных телевизо- 
ров ПИЦТ-32 (рис. 3.5). 

Высокочастотный сигнал из антенны поступает на селекто- 
ры каналов метрового (СК-М-20) и дециметрового (СК-Д-20) 
диапазонов, входящие в состав блока управления УЗ. Послед- 
ний содержит также органы регулировки. Выход селектора 
СК-Д-20 подключен ко входу смесителя селектора СК-М-20, 
который при приеме сигнала ДМВ используется как дополни- 
тельный УПЧ. С помощью переключателя МВ — ДМВ, распо- 
ложенного на передней панели телевизора, производится пере- 
ключение напряжений питания и АРУ на соответствующий 
селектор каналов. Сигнал промежуточной частоты с выхода 
селектора каналов СК-М-20 поступает в блок радиоканала 
(БРК) У/ на модуль УПЧИ. На выходе модуля выделяется 
сигнал ПЧ звукового сопровождения (6,5 МГц), поступающий 
на модуль УГІЧЗ. Усиленный и продетектированный в модуле 
УПЧЗ сигнал звукового сопровождения подается на модуль 
УНЧ и далее — на громкоговоритель или головные телефоны 

С выхода модуля УПЧИ продетектированный видеосигнал 
через линию задержки сигнала яркости ОІ поступает на пред- 
варительный видеоусилитель (модуль МВУ). Видеосигнал 
также подается на модуль цветности и в блок разверток (БР) 
У 4, на модуль строчной развертки (МСР). Видеоусилитель на- 
ряду с усилением сигнала яркости осуществляет функции регу- 
лирования контрастности и яркости изображения. Оно произ- 
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водится электронным способом с помощью органов настрой- 
ки БУ. г 

В модуле цветности (МЦ) производится преобразование 
сигналов цветности, передаваемых последовательно по строкам 
в цветоразностные сигналы. Эти сигналы вместе с сигналом 
яркости поступают на модуль видеоусилителей ВОВ, где про- 
исходит матрицирование сигналов основных цветов и их усиле- 
ние. } 

В БРК находится также формирователь импульсов кадровой 
частоты, который вырабатывает импульсы гашения обратного 
хода, подаваемые в схему цветовой синхронизации (ЦС) МЦ. 

В БР располагаются модули строчной развертки МСР и кад- 
ровой МКР. В МСР из полного видеосигнала выделяются 
строчные и кадровые синхроимпульсы, осуществляются автома- 
тическая подстройка частоты и фазы строчной развертки (АПЧ 
и Ф), формирование импульсов для управления предвыходным 
каскадом строчной развертки. 

Выходной каскад строчной развертки вырабатывает пило- 
образный ток горизонтального отклонения, напряжения 18 кВ, 
4 кВ и 400 В для питания цепей анода, фокусирующих и уско- 
ряющих электродов кинескопа, напряжение 150 В для питания 
оконечных видеоусилителей ВОВ и — 140 В для питания цепей 
модуляторов, напряжение для цепи центровки по горизонтали. 
Кроме того, здесь формируются вспомогательные импульсы 
строчной частоты для модуля цветности, схемы АРУ, устройств 
фиксации уровня черного и АПЧ и Ф. 

Токи горизонтального и вертикального отклонения из БР 
поступают на ОС. 

Блок питания (БП) содержит силовой трансформатор и 
транзисторные стабилизаторы, с помощью которых вырабаты- 
ваются постоянные напряжения ( 1 5 ± 0,5) В (12 + 0 51 В 
(30±3) В, (48±2) В и переменные — 6,3 В и 127 В. Перемен- 
ным напряжением 127 В, снимаемым с отводов первичной об- 
мотки силового трансформатора, питается цепь катушек петли 
размагничивания кинескопа. В БП входит модуль стабилизации, 
который содержит также схему коррекции подушкообразных ис- 
кажении. Коррекция достигается за счет модуляции напряже- 
ния питания 48 В выходного каскада строчной развертки пара- 
болическими импульсами напряжения кадровой частоты. 

Блочно-модульный принцип построения телевизора отража- 
ется в обозначениях блоков, модулей и отдельных элементов 

Гпт В тт? еННЫХ В Книге ’ нап Ример: У1 - БРК, У 1-1 - модуль 
УПЧИ, входящий в БРК, У4 — БР, У4-2-МКР, входящий в 
ЬР и т. п. 

Телевизоры УПИЦТ-32 (рис. 3.6) состоят из следующих ос- 
новных блоков и устройств: блока обработки сигналов БОС, 
блока разверток БР, блока питания БП, устройства управления 
селекторами каналов УУСК-2 или блока выбора программ 
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ВІІ / ГД-44 /7ОТДО размагничивании 
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Рис. 3.6. Структурная схема телевизоров УПИЦТ-32 












паиелн управления ПУ, платы кинескопа ПК и кинескопа 

пг 00 пт ТОО закрепленньши на нем отклоняющей системой 
уц.пц-^у и магнитостатическим устройством МСУ. 

БОС преднаэначеи для преобразования поступающих из ан- 
тенны ВЧ сигналов в сигналы яркости, цветности и звука и для 
подачи их на соответствующие выходные устройства — кинескоп 
и динамическую головку. Состав и принцип работы БОС под- 
ро но описан в гл. 6. Назначение БР — создание отклоняющих 
токов строчной и кадровой частоты, формирование импульсов и 
напряжении для питания других устройств телевизора. Конст- 
руктивно БР представляет собой печатную плату, на которой 
находятся предвыходной и выходной каскады строчной разверт- 
ки, схемы центровки и фокусировки, выпрямители импульсных 
напряжении, а также модули: синхронизации и задающего ге- 
нератора строчной развертки МЗ-1; кадровой развертки МЗ-2 и 
коррекции и гашения МЗ-З. 

Видеосигнал с БОС поступает на амплитудный селектор 1, 
где происходит выделение синхроимпульсов и их разделение на 
Г™? кадровые. Строчные синхроимпульсы через схему 
АІІЧиФ 2 управляют частотой задающего генератора строчной 
развертки 3. Импульсы с выхода задающего генератора пред- 
варительно формируются в буферном каскаде 4 и через пред- 
выходной каскад 5 управляют работой транзисторного выходно- 
го каскада 6, нагруженного на ТВС 7. Напряжение строчной 
развертки поступает с ГВС в строчные отклоняющие катушки 

ч ДР ез Одновременно в строчные отклоняющие катуш- 

ки ОС поступает постоянное напряжение центровки со схемы 
центровки по горизонтали 9. 

С обмоток ТВС снимаются импульсные напряжения для по- 
дачи на схемы АПЧиФ, гашения и центровки по горизонтали, 
а также для питания выпрямителей 11, 12, 13 и в БОС. 

Кадровые синхроимпульсы с выхода амплитудного селекто- 
ра 1 поступают на формирователь импульсов синхронизации 14, 
а оттуда на генератор кадровой развертки 15 для синхрониза- 
ции. Напряжение с выхода задающего генератора управляет 
работой формирователя пилообразного напряжения кадровой 
частоты 16, а также поступает на формирователь кадровых 
запускающих импульсов 19, которые подаются на БОС. Пило- 
образное напряжение усиливается предварительным усилителем 
17 и выходным каскадом 18, а затем поступает в кадровые ка- 
тушки 23 ОС. К ним же подключена схема центровки по вер- 
тикали 10. Пилообразное напряжение с выходного каскада 18 
поступает также на формирователь сигналов коррекции 20, где 
формируется параболический сигнал для схемы коррекции по- 
душкообразных искажений растра. В схему гашения 21 посту- 
пают кадровые управляющие импульсы с БОС и строчные им- 
пульсы с ТВС, из которых формируются кадровые и строчные 
импульсы гашения обратного хода лучей. 
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БП предназначен для создания постоянных напряжений 
12 В, 30 В и 50 В и импульсного напряжения 6,3 В для питания 
других устройств телевизора. 

Переменное напряжение 220 В подается с БП на схему раз- 
магничивания в плате позистора М6-3 (А6). 

Напряжение сети поступает на плату преобразователя ПП 
и через помехоподавляющий фильтр 24 подводится к выпрями- 
телю 25. Выпрямленное напряжение через сглаживающий 
фильтр 26 подается на импульсный трансформатор 27, нагру- 
жающий ключевой каскад 28. Узел запуска 29 через буферный 
каскад 30 периодически открывает на некоторое время тран- 
зистор ключевого каскада и в трансформаторе формируются 
импульсы определенной частоты и длительности. 

Модуль управления МУ-1 32 регулирует длительность им- 
пульсов таким образом, что при изменении напряжения сети 
или тока нагрузки среднее значение тока через обмотку им- 
пульсного трансформатора остается неизменным. Частота сле- 
дования импульсов равна строчной частоте. Напряжения с вто- 
ричных обмоток трансформатора 27 поступают на плату выпря- 
мителей ПВ, где выпрямляются (33) и фильтруются (34), а 
напряжение 12 В еще и стабилизируется (35). Получаемые та- 
ким образом постоянные напряжения и импульсное напряжение 
6,3 В питают блоки и модули телевизора. 

Питание буферного каскада 30 и модуля МУ-1 3'2 обеспе- 
чивается выпрямителем 31. 


ГЛАВА 4. Селекторы телевизионных каналов 

4.1. Общие сведения 

В селекторах телевизионных каналов (СК) производится на- 
стройка на прием сигналов требуемых телевизионных каналов, 
усиление ВЧ сигналов и преобразование их в сигналы более 
низкой ПЧ. 

Частоты радиоканалов, используемые для телевизионного ве- 
щания, разбиты на четыре диапазона: 1 — 48, 5.. .66,0 МГц 
(1 и 2 каналы); II — 76,0... 100,0 МГц (3 — 5 каналы); III — 
174,0.. .230, 0 МГц (6—12 каналы); IV — 470,0.. .790,0 МГц (21— 
60 каналы). Селекторы телевизионных каналов, рассчитанные 
на прием сигналов в I — III частотных диапазонах (метровые 
волны), получили название селекторы каналов метровых волн — 
СК-М, в IV диапазоне (дециметровые волны) — селекторы 
каналов дециметровых волн — СК-Д, а во всех четырех диа- 
пазонах — селекторы каналов всеволновые — СК.-В. 

Для увеличения чувствительности телевизора при приеме 
программ в IV диапазоне выход СК-Д подключается к каска- 
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Усилителя ПЧ СК 1 М ’ ИСП0ЛЬЗ У ем ° м У в качестве дополнительного 
о И И Х^ 4 ; Д ЭТ0Г ° В СК ' М п Р ед У смот Р е н специальный 

УВЧ гет^пояиЛ ТЗМИ согласования и раздельное питание 
УВЧ, гетеродина и смесителя, что позволяет отключать нера- 

б^тающие каскады при приеме программ в IV диапазоне 

В зависимости от способа переключения программ (или 

^«баоабанным»Г СТ п° ИКИ различают селекторы с механическим 
кой Р и бЭН } пе Р еключение м программ или ручной настрой- 

ществляетгя К р 0РЫ ’ В К ° Т ° РЫХ ие Р еключ ение диапазонов осу- 
ществляется с помощью коммутирующих диодов, а настройка 

гТГТЛ Я > П ° ДаЧеЙ Н3 ВарИКЗПЫ с Устройств выбора про 
Последние няД™ Установленных постоянных напряжений, 
телевизопях ИГ 66 ШИР ° К ° Р асп Р ос транены в современных 
управлением И называюгся селекторами с электронным 

При ремонте телевизоров необходимо помнить что в обоч- 
начениях некоторых селекторов каналов может встретиться один 
из следующих буквенных индексов: С - советский стандарт 
А - американский стандарт, Е - европейский стандарт. Р ’ 

пветнь^ е тр Р г, аССМаТРИВаЮГСЯ СК ’ п Р именяе мые в современных 
цветных телевизионных приемниках. 


4.2. Селекторы каналов метрового диапазона (СК-М) 

Селектор СК-М-20 

Селектор (рис. 4.1) предназначен для переносных телевизо- 
ров и имеет механическое переключение программ. Селектор 
содержит фильтр ВЧ, УВЧ (транзистор 77), смеситель (тран- 

селек?„ра ) СК Ге л5о ДИН Т3 > " подключения 

Фильтр ВЧ 77 14 С1 С4 с волновым сопротивлением 
/о Ум задерживает сигналы частотой от 0 до 44 МГц при 

зГбЗвМГц ?аТухаНИИ на У ча стке промежуточных частот 

В УВЧ транзистор ТІ включен по схеме с общей базой 
поэтому не требуется нейтрализации паразитной обратной 
связи, возникающей между выходом и входом транзистора. 

Р оме „ этнсо, уменьшаются изменения параметров селектора 
?Іо ДВ Г ВИЯ сис Т емы автоматической регулировки усиления 
(АРУ) и нелинейные искажения, а также увеличивается ди- 
намический диапазон принимаемых сигналов. 

Для уменьшения размеров ротора переключателя, опре- 
деляющих габариты селектора, катушки каналов как во 
ходном контуре, так и в контурах полосового фильтра 
с единены последовательно. На низкочастотных каналах для 
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уменьшения числа витков катушек, а следовательно, и необхо- 
димой длины каркасов применены ферритовые сердечники. За- 
тухание, вносимое ими при этом, расширяет полосу пропускания 
контуров на 1 — 5 каналах, уменьшая неравномерность АЧХ, 
В каскаде УВЧ осуществляется АРУ. С уменьшением начального 
напряжения, подаваемого на базу транзистора Т1, коллекторный 
ток транзистора увеличивается, а усиление уменьшается. Для 
предохранения транзистора 77 при выходе из строя системы 
АРУ служит резистор /?<?. В коллекторную цепь транзистора Т2 
смесителя включен П-образный контур С17Ь6С18, настроенный 
на частоту 34,75 МГц и обеспечивающий выходное сопротивле- 
ние селектора 75 Ом. Этот контур уменьшает, кроме того, напря- 
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Рис. 4.2. Структурная схема селектора каналов СК-М-23 


жение гетеродина на выходе селектора. К базе транзистора Т2 
подключен также контур С121.5С13, который вместе с выходным 
контуром селектора дециметрового диапазона образует полосо- 

3°5 ЗіГмТц настроенный на пол °су промежуточных частот 

Во время приема телепередач в дециметровом диапазоне 
смеситель СК-М-20 работает как добавочный каскад УПЧ, 
компенсируя уменьшение коэффициента усиления. От гетеро- 
дина и УВЧ напряжения питания и АРУ при этом отключают 

1 етеродин выполнен на транзисторе ТЗ по схеме емкостной 
трехточки. Плавная подстройка частоты гетеродина осуществ- 
ляется изменением индуктивности катушки Ь7, подключенной 
параллельно катушкам его контура. 


Селектор СК-М-23 


Селектор имеет электронное управление и предназначен для 
применения как в переносных, так и в стационарных телеви- 
зорах взамен селектора СК-М-20 с механическим переключе- 
нием программ. 

В СК-М-23 телевизионные каналы разбиты на две группы: 

^ каналы (I II диапазоны) и 6 — 12 каналы (III диапазон). 

Структурная схема селектора СК-М-23 показана на рис. 4.2. 

Она образована входным ФВЧ, двумя раздельными ВЧ- 
трактами, смесителем, выходным контуром ПЧ и элементами 
подключения СК-Д. Один из ВЧ-трактов рассчитан на прием 
I и II телевизионных диапазонов, другой — III диапазона. 
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Каждый из ВЧ-трактов состоит из входного контура, УВЧ, по- 
лосового фильтра, связанного через коммутирующий диод (Д9 
или Д10) со входом смесителя, и гетеродина. 

Коммутация диапазонов, в том числе подключение СК-Д, 
производится подачей необходимых напряжений на соответ- 
ствующие контакты соединителя (І/І — ІІ, ШИ и ШѴ). При 
этом цепи АРУ и питания варикапов, которые являются общи- 
ми для обоих трактов, не коммутируются. Для защиты про- 
межутка база — эмиттер транзистора УВЧ неработающего 
диапазона от обратного приложенного напряжения АРУ в цепь 
эмиттеров включены диоды ДЗ и Д4. 

Принципиальная схема селектора СК-М-23 показана на 
рис. 4.3. Четырехзвенный ФВЧ ЫС И2С2ЬЗСЗЬ4 на его входе 
предназначен для подавления сигналов на частотах ниже 
40 МГц. Выход ФВЧ подсоединен к эмиттеру транзистора 
Т2 в ВЧ-тракте I и II диапазонов с помощью трансформатор- 
ной (Ь6Ь8) связи, а III диапазона — к эмиттеру транзистора 77 
с помощью автотрансформаторной (Ь9Ы0) связи. 

Каскады УВЧ собраны по схеме с ОБ. В коллекторной цепи 
транзистора 77 включен полосовой фильтр Ы1Ы4, а в той 
же цепи транзистора Т2 — Ы2ИЗЫ5. Контуры настраиваются 
с помощью подстроечных конденсаторов и варикапов С 19, 
Д5 или С25, Д7 в III диапазоне и С21, Д6 и С26, Д8 в I и II 
диапазонах соответственно. 

Смеситель селектора собран на транзисторе Т5, включенном 
по схеме с ОБ. Связь полосовых фильтров со входом смеси- 
теля трансформаторная и осуществляется катушками индук- 
тивности Ы6 в III диапазоне и Ы 7 в I и II диапазонах. Тран- 
зисторы ТЗ (III диапазон) и Т4 (I и II диапазоны) в схемах 
гетеродинов включены также по схеме с ОБ. Контур гетеро- 
дина в III диапазоне образован индуктивностью катушки 7 А8, 
емкостью варикапа Д 11, выходной емкостью транзистора ТЗ 
и емкостью монтажа. В I и II диапазонах контур гетеродина 
образован индуктивностью катушки Ы9, емкостью варикапа 
Д12, выходной емкостью транзистора Т4 и емкостью монтажа. 
Для сопряжения частоты гетеродина в середине принимаемого 
диапазона в схему введены на III диапазоне конденсатор С32, 
а на I и II диапазонах — СЗЗ. 

Перестройка телевизионных каналов в III диапазоне произ- 
водится варикапами Д1, Д5, Д7 и Д77, а в I и II диапазонах — 
Д2, Д6, Д8 и Д12. Смеситель нагружен контуром С43С45І21, 
рассчитанным на подключение нагрузки 75 Ом. 

При работе селектора СК-М-23 совместно с СК-Д-22 на- 
пряжение питания подается только на контакт ШѴ. Поступая 
через открытый диод Д17, положительное напряжение закры- 
вает диоды Д9 и ДЮ, отключая полосовые фильтры на выхо- 
дах каскадов, предназначенных для приема в III и I — II диа- 
пазонах соответственно. Одновременно к эмиттеру транзистора 
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Рис. 4.3. Принципиальная схема селектора каналов СК-М-23 


Т5 подсоединяется контур Ь20С44С47. Совместно с контуром 
на выходе СК-Д-22 он образует полосовой фильтр, настроен- 
ный на ПЧ. Таким образом, смеситель на транзисторе Т5 при 
приеме в IV диапазоне (ДМВ) используется как дополнитель- 
ный усилитель ПЧ, в то время как каскады УВЧ и гетеродинов 
отключены. 

Селектор СК-М-24 

Этот селектор отличается от СК-М-23 способом коммутации 
питающих напряжений при приеме программ в IV диапазоне 
и применением соединителя СНП-40-7Р, что позволяет уста- 
навливать селектор на печатную плату телевизора и отключать 
его без какой-либо дополнительной распайки проводов. 

Структурная схема селектора СК-М-24 не отличается от 
приведенной на рис. 4.2. 

Необходимо отметить, что на смену селектору СК-М-24, вы- 
пускавшемуся до 1981 г., пришли селекторы СК-М-24- 1 и 
СК-М-24-2, отличающиеся типом применяемых транзисторов, — 
германиевые — в СК-М-24- 1 и кремниевые — в СК-М-24-2. В на- 
стоящее время в телевизорах наиболее широко применяются 
селекторы с кремниевыми транзисторами. 

Принципиальная схема селектора каналов СК-М-24-2 при- 
ведена на рис. 4.4. 

Рассмотрим ее отличия от схемы селектора СК-М-23. Его 
смеситель собран на транзисторе ѴТЗ, включенном по схеме с 
ОБ. Связь полосовых фильтров, на которые нагружены УВЧ 
в I — II и III диапазонах, со входом смесителя трансформа- 
торная и осуществляется катушками І18 и Ы7 соответственно. 
Сигнал с катушки Ы8 поступает на эмиттер транзистора ѴТЗ 
через конденсаторы СЗО, С36 и открытый диод ѴОП. Полосо- 
вой фильтр III диапазона при этом отключен закрытым диодом 
ѴЭ9, Сигнал с катушки Е/7 поступает на смеситель через кон- 
денсаторы С32, С36 и открытый диод Ѵ09. В этом случае зак- 
рыт диод Ѵ011. 

Гетеродины I — II и III диапазонов выполнены соответ- 
ственно на транзисторах ѴТ5 и ѴТ4, включенных также по 
схеме с ОБ. 

Контур гетеродина на I — II или III диапазонах образован ин- 
дуктивностью катушки Ь20 или Е/9, емкостью варикапа ѴИ13 
или КО/2, выходной емкостью транзистора ѴТ5 или ѴТ4 
и емкостью монтажа. Конденсаторы С42 в I — II диапазонах 
и С40 в III диапазоне предназначены для сопряжения частоты 
гетеродина в середине диапазона. Перестройка программ осу- 
ществляется с помощью варикапов, на которые подается регу- 
лируемое напряжение с контакта 4 соединителя XI. 

Нагрузкой смесителя служит контур С46Ь21С50, рассчитан- 
ный на подключение нагрузки с сопротивлением 75 Ом. 
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Рис. 4.4. Принципиальная схема селектора каналов СК-М-24-2 


Вход 


>& 



При приеме сигналов в IV диапазоне селектор СК-Д-24 
подключается путем подачи напряжения 12 В на контакт 5 
соединителя XI. Это напряжение открывает коммутирующий 
диод ѴОЮ и запитывает транзистор ѴТЗ, работающий в этом 
случае в качестве дополнительного УПЧ. Напряжение питания 
на каскады УВЧ и гетеродин при этом не поступает, а выходы 
полосовых фильтров I — II и III диапазонов отключаются со- 
ответственно диодами ѴѴШ и ѴБ9. 

4.3. Селекторы каналов дециметрового диапазона (СК-Д) 
Селектор С К- Д-20 

Селектор (рис. 4.5) рассчитан для установки в переносные те- 
левизоры совместно с селектором каналов СК-М-20 и имеет 
механическую (ручную) настройку на принимаемые программы. 

Селектор состоит из. входной цепи, УВЧ на транзисторе Т1, 
преобразователя на транзисторе Т2 и выходной цепи. 

В селекторе применены коаксиальные четвертьволновые 
колебательные контуры, плавно перестраиваемые в рабочем 
диапазоне конденсатором переменной емкости. Входная цепь 
служит для согласования волнового сопротивления антенного 
фидера 75 Ом с входным сопротивлением УВЧ. Оптимальное 
согласование возможно лишь на средней частоте рабочего диа- 
пазона. Это достигается подбором связи входного контура с ан- 
тенной, с помощью изменения положения петли связи І1 отно- 
сительно линии /-2. Незначительное рассогласование на краях 
рабочего диапазона не ухудшает качества изображения. 
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Нагрузкой транзистора Т1 служит двухконтурный перестраи- 
ваемый полосовой фильтр, формирующий необходимую АЧХ 
селектора. Дополнительно в ее формировании участвует и вход- 
ной контур. Связь между контурами полосового фильтра выбра- 
на выше критической и осуществляется в пучности токов корот- 
козамкнутых четвертьволновых линий Г4 и 15 через щель в пе- 
регородке между отсеками. 

Преобразователь на транзисторе Т2 — совмещенный, т. е. 
выполняет функции гетеродина и смесителя. Гетеродин его 
собран по трехточечной емкостной схеме с обратной связью че- 
рез межэлектродную емкость между коллектором и эмиттером 
транзистора. Нагрузкой транзистора Т2 по ПЧ служит двух- 
контурный ФПЧ. Первый контур С19Ь8С20 размещен в селек- 
торе СК-Д-20, а второй контур — в селекторе СК-М-20. Связь 
между контурами внутриемкостная. Емкостью связи около 6 пФ 
служит отрезок коаксиального кабеля, соединяющий селекто- 
ры, и конденсаторы с обоих концов кабеля (С20 в селекторе 
СК-Д-20 и С12 в селекторе СК-М-20). 

Селектор СК-Д-22 

Селектор имеет электронное управление и предназначен для 
применения как в переносных, так и в стационарных телеви- 
зорах взамен селекторов с механической настройкой СК-Д-1 
и СК-Д-20. Он может работать совместно с селекторами метро- 
вого диапазона СК-М-15, СК-М-20 и СК-М-23, смесители ко- 
торых служат добавочными усилителями сигналов ПЧ. 

Принципиальная схема селектора изображена на рис. 4.6. 

Он состоит из входной цепи, УВЧ на транзисторе Т1 и пре- 
образователя с совмещенным гетеродином на транзисторе Т2. 
Резонансными контурами в селекторе служат отрезки полувол- 
новых линий с распределенными параметрами. 

Входную цепь образует ФВЧ С1С211 и катушка Г2, кото- 
рая снимает статические заряды и подавляет сигналы ПЧ на 
входе селектора. Нагрузкой УВЧ служит двухконтурный поло- 
совой фильтр 16ПС9С10Д2І91ЮСПС12ДЗ. Контуры полосо- 
вого фильтра связаны через петлю Ь8. 

Усиленный сигнал через петлю связи /П/ поступает на 
эмиттер транзистора Т2 преобразователя частоты, одновремен- 
но выполняющего функции гетеродина и смесителя. Гетеродин 
построен по схеме емкостной трехточки с обратной связью 
через конденсатор С20, обеспечивающей устойчивую работу ге- 
теродина во всем частотном диапазоне. В коллекторной цепи 
транзистора Т2 включен колебательный контур И8С26С28, 
являющийся ^нагрузкой транзистора по ПЧ. Сигнал ПЧ через 
коаксиальный кабель (вносимая им емкость 15 пФ) проходит 
на смеситель селектора СК-М, который превращается в УПЧ 
при приеме сигналов ДМВ. На необходимый канал селектор 

3 б-зоо 
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АРУ \(8-2,5В) 



Рис. 4.6. Принципиальная схема селектора каналов СК-Д-22 

настраивается напряжением, поступающим на варикапы Д2 — 
Д5 через резисторы КЗ, К4 и К9. 


Селектор СК-Д-24 

Принципиальная схема селектора СК-Д-24 с электронным уп- 
равлением показана на рис. 4.7. 

На входе селектора включен ФВЧ ЫСП2С2, подавляющий 
сигналы метрового диапазона. УВЧ выполнен на транзисторе 
ѴТ1 по схеме с ОБ. В коллекторной цепи транзистора включен 
двухконтурный полосовой фильтр, состоящий из полуволновых 
коаксиальных линий А6, НО, укороченных емкостями конден- 
саторов С8, СЮ, С12 и С14 на одном конце линии и емкостями 
варикапов ѴД2 и ѴИЗ на другом. Полосовой фильтр в каждом' 
диапазоне перестраивается подачей напряжения смещения на 
варикапы через резисторы К4 и 7?5. Короткозамкнутые петли 
связи А5 и 7,8 служат элементами подстройки в нижнем конце 
диапазона, а катушки индуктивности 7Д и Ы2 — в верхнем. 
Связь контуров полосового фильтра производится с помощью 
петель связи Ы и С9. 

АРУ осуществляется в каскаде УВЧ подачей управляющего 
напряжения на базу транзистора ѴТ1 через резистор КЗ. 
С увеличением входного сигнала напряжение АРУ уменьшается, 
что приводит к сдвигу рабочей точки на участок характеристи- 
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Рис. 4.7. Принципиальная схема селектора каналов СК-Д-24 


ки коллекторного тока, имеющий меньшую крутизну. Диод Ѵйі, 
включенный в эмиттерную цепь транзистора ѴТ1, устраняет воз- 
можность попадания постоянно подключенного напряжения 
АРУ в каскад преобразователя при отключении источника пи- 
тания. 

Преобразователь на транзисторе ѴТ2 одновременно выпол- 
няет функции гетеродина и смесителя. Цепочка ИЗС17, под- 
соединенная к одному из концов петли связи Ш, шунтирует 
напряжение ПЧ. Коллекторная цепь транзистора через конден- 
сатор С22 подсоединена к гетеродинному контуру, выполнен- 
ному в виде полуволновой линии И6, и к полосовому ФПЧ 
С25И9Ь20С26С28. Катушка Ь21 обеспечивает необходимую 
связь между контурами фильтра, а Ы8 устраняет связь между 
ФПЧ и контуром гетеродина. Короткозамкнутая петля И5 
служит для подстройки контура в нижнем конце диапазона, 
а катушка индуктивности Ы4 — в верхнем. Конденсатор С18 
создает требуемую обратную связь между контуром гетеродина 
и входом преобразователя. 

Включение селектора СК-М-24-2 (СК-М-24-1) осуществля- 
ется подачей напряжения питания на селектор СК-Д-24. При 
этом напряжение 12 В через резистор 8(12 и контакт 1 соеди- 
нителя XI поступает на коммутирующий диод ѴОЮ в СК-М. 
Выход ПЧ СК-М подключается к УПЧИ телевизионного при- 
емника. 


4.4. Всеволновый селектор каналов СК-В-1 

Всеволновый селектор каналов с электронным управлением 
конструктивно объединяет СК-М и СК-Д. 

Принципиальная схема селектора СК-В-1 изображена на 
рис. 4.8. 

Селектор МВ состоит из входных цепей, УВЧ (транзистор 
ѴТ2), смесителя (транзистор ѴТ4) и гетеродина (транзистор 
ѴТ5). 

Входные цепи, предназначенные для предварительной се- 
лекции и согласования волнового сопротивления антенны с 
входным сопротивлением УВЧ при работе в диапазоне /, обра- 
зованы элементами АЗ, С4, С5, Ь5 , С13, С14, С16 , И 4, а в диа- 
пазоне II — С1, Ь2, С2, Ь4, С7, С8, И5. На входе этих цепей 
включен режекторный контур ИСЗ, настроенный на частоту 
37 МГц. Входная цепь диапазона III, образованная резонансным 
контуром С6С121889 , перестраивается с помощью варикапа 
Ѵ02. Диоды Ѵ03—Ѵ07 в зависимости от полярности напряже- 
ния, поданного на выводы 2 и 3 СК, коммутируют входные це- 
пи так, что сигнал проходит только через входную цепь необ- 
ходимого диапазона. Входные цепи других диапазонов в это 
время замкнуты накоротко либо отключены. 
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Сигналы с входной цепи через разделительные конденса- 
торы соответствующего диапазона (С20 — С22) поступают на 
эмиттер транзистора ѴТ2, включенного по схеме с ОБ. В кол- 
лекторную цепь транзистора ѴТ2 включен полосовой фильтр 
построенный по принципу дискретно нарастающей индуктив- 

«° п с ™ и переключаемый коммутирующими диодами I /0 11, ѴВ12 
V и 14 и Ѵиіо. ’ 

в диапазоне III контурной катушкой первичного конгѵра 
полосового фильтра служит катушка Ь20, вторичного — Ь24 
/?Г и аП т а 9 ? НС 1 В К0НТ УРы Дополнительно включаются катушки 
Г 7 и 125 ' а в Диапазоне I - Б22, 12,?, Ь26 и 127. При приеме 
сигналов в диапазоне III нижние по схеме выводы катушек І20 
и Б24 соединены по ВЧ с корпусом через диоды ѴБ11 и Ѵ014 

Й/2 Р и °1/ Т лДГ Па30Не П э ™ Диоды 'закрыты, а через диоды 
77 2 и Ѵиі5 соединены по ВЧ с корпусом нижние по схеме 
выводы катушек І24 и 125. В диапазоне I связь между первич 

тушки с1язи ЧН С2? К р НТурами осуществляется при помощи ка- 
тушки связи 123. Емкостями контуров полосового Фильтпя 

СЗТѴОІ Он К СЗ™ к П ^ Тр0ечньІХ конденсаторов и варикапов ? - 

резистор Я /?/2 И и А пп У П0СТупает на баз У транзистора ѴТ2 через 
пределах 20 яБ (пгТ^ изменят ь усиление каскада УВЧ в 
Гэ до Ѵві рі Р изменении напряжения на выводе 10 СК 

боя транзистора У?2° Р пп предназначен Д ля защиты от про 
ооя транзистора ѴТ2 при отсутствии напряжения АРУ Для 

цепи то 0 ан Ь зис М тов°а е » 0Тивление Резистора /?// в эмиттершй 
цепи транзистора ѴТ2 не оказывало шунтирующего действия 

тонияТывоя Л И СеЛеКТ0Ра ’ еГ0 под ооединяю Р т источнику ПИ 
тания (вывод 1) через дроссель Ь46 * 

пряжениГвч С ° брЭН т Р анзисто Р е ѴТ4 по схеме с ОБ. На- 

конГенсатор я Л0В пост У пает на эмиттер смесителя через 

конденсатор С 45, а от гетеродина — через С46 и С49 Связь 

шествяТ С П0Л0С0ВЬШ Фильтром трансформаторная и осу 
П- В к Л а Т шками ДИ Л П Г 0Не , Л 1 катушкой 130 ’ в Диапазонах I - 
ѴП13 І У ѴПП ѵ 130 И 1 , 3 Ь К0Т °Р ые коммутируются диодами 
Г?/ ппзя Ка ' ушка 126 > индуктивно связанная с катушкой 

в диапазГе Г ИМУЮ допол "™ ь »>’” ™зь со смеси- 
Конденсатор С50 с катушкой ІЗО, подключенной ко вхолѵ 

усиления Я ’сК 0 в Да я е н Т я ре30на ^ н ь>й К0НТ УР Для выравнивания 
теля ѴТ4 г диапазоне Ш - Нагрузкой транзистора смеси- 
стотѵ 34 74 Й ГГ П ~ К0НТУР „ С62І43 С?1, настроенный на ча- 
тот с иѵг, Ц ’ соглас У ю Щии выходное сопротивление селек- 
тора с входным сопротивлением УПЧИ (75 Ом) 

Пч7зГГлмГ ИЗИОННЫХ СИГНаЛ0В диапаз она IV сигналы 
С42 П0СТУПЗЮТ на смеситель (через С43, 131, 

дополнительного УПЧ РЫИ В ЭТ ° М СЛуЧЗе выполняет Функции 
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Гетеродин собран по емкостной трехточечной схеме на тран- 
зисторе ѴТ5, включенном по схеме с ОБ. Переключение диапа- 
зонов контура гетеродина производится по принципу дискрет- 
но-нарастающей индуктивности. Для диапазона III индуктив- 
ность образована катушкой Т37 , для диапазона II — катушка- 
ми І37 , 1238, а для I — катушками Г<?7 — 039. Емкость контура 
гетеродина образована емкостями конденсатора С52 и варика- 
па ѴО20. Диоды Ѵ021 и ѴИ22 обеспечивают коммутацию ка- 
тушек гетеродина при смене диапазонов. Конденсаторы С60 
и С57 предназначены для сопряжения контуров гетеродина и 
полосового фильтра УВЧ в диапазонах II и I соответственно. 

Для повышения стабильности гетеродина при изменении 
питающих напряжений в схему введен стабилитрон ѴЭ23. Кон- 
денсаторы и резисторы СП, $7 С29, #9, С37, #21, С52, #30 
образуют развязки в цепях настройки варикапов по ВЧ. Рези- 
сторы #8, #10, #15, #24, #23, #29, #31, #40 и #41 ограничива- 
ют прямой ток через коммутирующие диоды. 

Селектор, предназначенный для приема в диапазоне ДМВ, 
состоит из УВЧ и преобразователя. Его входная цепь выполне- 
на в виде Т-образного ФВЧ и состоит из элементов С9, СЮ 
и П. Назначение конденсатора С15 — скомпенсировать реактив- 
ную составляющую входного сопротивления транзистора ѴТ1 
УВЧ, а катушки Ь6 — отфильтровать сигналы на частотах ниже 
диапазона ДМВ. 

Усилитель ВЧ собран на транзисторе ѴТ1, включенном по 
схеме с ОБ. Он питается через цепь ѴОІ, #1. Напряжение АРУ 
подается в цепь базы через резистор #5. Резистор #2 предо- 
храняет от пробоя транзистор ѴТ1 при отсутствии напряжения 
АРУ. Диод ѴОІ препятствует поступлению питания в цепи пре- 
образователя ѴТЗ через эмиттерный переход транзистора ѴТ1 
при работе в диапазоне МВ. Катушка НО замыкает цепь пи- 
тания транзистора по постоянному току. Нагрузкой УВЧ слу- 
жит двухконтурный полосовой фильтр С25С76016Н2011ѴО9 и 
С77С35І28Н8ѴО 13. Связь между контурами осуществляется 
с помощью щели в общей стенке и дополнительной петли Ы7. 
Для связи полосового фильтра с транзистором УВЧ использует- 
ся цепь НЗС24. Контуры полосового фильтра, выполненные в 
виде полуволновых коаксиальных линий, перестраиваются ва- 
рикапами ѴБ9 и ѴОІЗ. Высокочастотный сигнал на вход преоб- 
разователя со вторичного контура полосового фильтра снимает- 
ся при помощи петли связи 029. 

Преобразователь частоты на транзисторе ѴТЗ одновременно 
выполняет функции гетеродина и смесителя. Коллекторной на- 
грузкой по ПЧ является контур С56#3804004 1 042С43. 

Гетеродин собран по емкостной трехточечной схеме. Элемен- 
том обратной связи служит конденсатор С47. Контур гетеро- 
дина 033034С5 1 С53 подсоединен к коллектору транзистора ѴТЗ 
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через цепь связи С48І32. Он представляет собой полуволновую 
коаксиальную линию, к одному концу которой подсоединены 
конденсаторы постоянной емкости С51, С53, а к другому — 
варикап ^ предназначенный для перестройки. Катушки 
ьл из и 134 используются в качестве элементов подстройки 
в области верхних частот диапазона. Для сопряжения настроек 
контуров в области нижних частот диапазона используются 
петли подстройки Ы2, Ы9 и 135. у 

Сопряжение контуров во всем диапазоне обеспечивается 
идентичностью вольт-фарадных характеристик всех трех вари- 
капов, на которые через резисторы Я14, Я20 и ЯЗЗ подается 
требуемое для этой цели напряжение. 

Для перехода с одного диапазона на другой на выводы 1, 

’ и “ селектора СК-В-1 требуется подавать напряжения 
в соответствии с табл. 5.3. 

На вывод 4 селектора подается напряжение 12 В, на вывод 

о напряжение питания варикапов в диапазоне 0,5 27 В, 

а на вывод 10 — напряжение АРУ, номинальное значение кото- 
рого при отсутствии сигнала составляет 9 В, 


ГЛАВА 5. Устройства выбора телевизионных программ 

5.1. Общие сведения 


Управление работой селекторов телевизионных каналов с элек- 
тронной настройкой и электронным переключением диапазонов 
производится устройствами выбора телевизионных программ 
В таких устройствах касание датчика или нажатие соответ- 
ствующей кнопки вызывает срабатывание электронных уст- 
ройств, которые подключают к селектору телевизионных кана- 
лов напряжения, необходимые для его настройки на требуемую 
программу. Эти напряжения устанавливаются заранее с по- 
мощью соответствующих регулировочных резисторов для вы- 
бора программ с учетом принимаемых в данной местности 
телевизионных каналов метрового и дециметрового диапазонов. 


5.2. Устройства выбора программ СВП-4 

описаТные Т в а ^4] СВП 4 ШИр ° К ° п Р име »яются логические схемы, 

В табл. 5.1 приведены варианты устройств СВП-4 и типы 
управляемых ими селекторов каналов. Принцип действия дат- 
чика всех этих устройств -замыкание пары контактов меха- 
ническим нажатием на пластины сенсорных полей. 

На рис. 5.1 представлена структурная схема первых четы- 
в е -га б д 3 ^ І 3 Н Т ° В устройств выбо Р а программ, представленных 
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Рис. 5.1. Структурная схема устройств выбора программ СВП-4-1 — СВП-4-4 

Они состоят из шести датчиков, входного ключа, мульти- 
вибратора, счетчика, дешифратора, устройства предваритель- 
ной настройки, ключей переключения диапазонов, устройства 
индикации, схемы блокировки устройства АПЧГ, а также 
ключа дистанционного переключения программ (только для 
СВП-4-3) . 


Таблица 5.1 


№ варианта 

Тип 

устройства выбора 
программ 

Т ип 

еелектора каналов 

Возможность 

дистанционного 

переключения 

программ 

і 

СВП-4-1 

СК-В-1 

Отсутствует 

2 

СВП-4-2 

СК-М-23, СК-Д-22 или 

» 



СК-М-24, СК-Д-24 


3 

СВП-4-3 

СК-М-23, СК-Д-22 или 

Имеется 



СК-М-24, СК-Д-24 


4 

СВП-4-4 

СКВ-! 

Отсутствует 

5 

СВП-4-5 

СК-М-23, СК-Д-22 или 

» 



СК-М-24, СК-Д-24 


6 

СВП-4-6 

СК-М-24, СК-Д-24 

Имеется 

7 

СВП-4-7 

СК-В-1 

» 

8 

СВП-4-10 

СК-М-24, СК-Д-24 

Отсутствует 

9 

СВП-4-1 1 

СК-М-24, СК-Д-24 

Имеется 


Автоматическое включение программы, которая условно 
была выбрана первой при включении телевизора, достигается 
следующим образом. При появлении питающих напряжений 
и до нажатия какого-либо из датчиков, пока мультивибратор 
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не функционирует, на выходе счетчика устанавливается кол 
необходимый для приема первой программы. Дешифратор пре’ 

'Тль’кГнГ/ сигнал, которІТЛяХ. 

дГнномѵ колѵ п И3 еГ0 выходов - который соответствует 
скалы в ѵртп У ” ПРИ ЭТ0М оказываю тся задействованными ка- 
скады в устройстве предварительной настройки и в устройстве 
индикации, связанные с данным выходом дешифратора^^ В ре- 
зультате на выходе устройства появляются напряжения Не- 
обходимые для переключения диапазонов и перестройки вапи 
капов селектора на программу, выбранную первой^ ее номер 
будет высвечен индикатором. Р 

При переходе на прием другой программы замыкается со- 
ответствующий ей датчик, вследствие чего срабатывает вход- 
^ ™ И м У льтивиб Р ат °Р входит в режим автоколебаний 
и, р ВЫХ0Да м У льтивиб Ратора, поступая на вход счет- 

К ж а ’„ изменяет код - характеризующий его состояние. Так как 
каждому новому коду соответствует сигнал на одном из выхо- 
де дешифратора, то при непрерывной работе мультивибратора 
уду последовательно перебраны все шесть кодов, соответ- 
ственно для каждой из шести программ. После этого счетчик 
вернется в исходное состояние и при наличии на его входе 
импульсов от мультивибратора вновь начнет повторение всех 
кодов, что будет сопровождаться появлением для каждого из 
них сигнала на одном из выходов дешифратора. 

Чтобы прекратить работу мультивибратора и фиксацию на 
ыходе дешифратора того кода, который соответствует номеру 
выбранной программы, каждый из выходов дешифратора со- 
единен с одним из датчиков. Благодаря этому при появлении 
сигнала на том выходе дешифратора, который связан с за- 
действованным датчиком, ключ перейдет в исходное состояние 
и мультивибратор остановится. При этом счетчик зафиксирует 
код выбранной программы, а сигнал с данного выхода дешиф- 
ратора поступит на соответствующий резистор предваритель- 
ной настройки и соответствующую индикаторную лампу. При 
дистанционном переключении программ (в устройстве СВП-4-3) 
импульс через ключ дистанционного переключения подается 
на вход счетчика, вследствие чего его числовой код изменяется 
на единицу с каждым приходящим импульсом. Сигнал по- 
следовательно появляется на каждом из выходов дешифратора, 
т. е. происходит последовательное переключение программ по 
системе кольцевого счета. 

Рассмотрим принципиальную схему устройства СВП-4-1 
( рис. 5.2.) . 

Входной ключ выполнен на транзисторах ѴТ10 и ѴТ11. Пока 
не задействован ни один из датчиков, транзистор ѴТ11 закрыт 
так как отсутствует ток в цепи его базы. Транзистор ) /ТІО 
открыт, ток в цепи его базы протекает от источника 5 В через 
резистор Я41 и эмиттерный переход транзистора ѴТ10 на кор- 
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пус. При этом напряжение на коллекторе транзистора ѴТ10 
составляет примерно 0,1 В (напряжение логического нуля). 

Мультивибратор выполнен на двух ячейках 2И — НЕ (ИС 
А1). Импульсы с выхода мультивибратора (вывода 4 ИС А1) 
поступают на третью ячейку 2И — НЕ (выводы 11 12 13) а с 
ее выхода -на вход счетчика (вывод 12 ИС А2). Трехраз’ряд- 
ныи счетчик образован последовательным соединением трех 
триггеров - одного в ИС Л2 и двух в ИС АЗ. Инверсный вы- 
ход первого триггера (вывод 6 ИС А2) соединен со счетным 
входом второго (вывод 11 ИС АЗ). Инверсный выход второго 
триггера (вывод 8 ИС АЗ) соединен со счетным входом третьего 
(*ь.вод 3 ИС : АЗ) Инверсные выходы триггеров (выводы 6 
С А 2 и 6, 8 ИС АЗ) соединены с тремя входами дешифратора 
выполненного на ИС А4. Четвертый вход дешифратора 
(вывод 4 ИС А4) соединен с корпусом, что позволило исполь- 
зовать коды, соответствующие числам от 0 до 7. Этим кодам 
соответствуют выводы 16, 15, 14, 13, 11, 10, 9, 8 ИС А4. Любому 
коду на выходе дешифратора соответствует сигнал на одном из 
его входов. 

Как видно из принципиальной схемы, каждый из выходов 
дешифратора через один из резисторов В8—В13 и резистор Я68 
подсоединен к источнику напряжения 200 В. При этом напряже- 
ние на выходах дешифратора при отсутствии на них сигналов 
равно 50 В и определяется делителями, образованными этими 
резисторами и выходным сопротивлением дешифратора. Появ- 
ление сигнала на выходе дешифратора означает, что сопротив- 
ление этого выхода по отношению к корпусу значительно умень- 
шилось, из-за чего напряжение на нем падает до 1,2 — 1,5 В. 
Связь между кодом на выходе счетчика и номером программы 
приведена в табл. 5.2. 


Таблица 5.2 


Код 

состояния счетчика 

Номер программы 

000 

і 

001 

2 

010 

3 

011 

4 

по 

5 

111 

6 


Каждый используемый выход дешифратора подключен- к ка- 
тоду одной из индикаторных ламп VI — Ѵ6; к одному из датчи- 
Х ВЫб0ра п Р 0Г Р амм 5В1 — $В6\ через один из диодов ѴОІ— 
1 иь к одному из переключателей диапазонов 8А1—5А6; к од- 
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ному из переменных резисторов платы предварительной на- 
стройки Я61 — Ябб. 

Положение переключателей 8А1 — 5Л6 определяет напряже- 
ния, которые поступают на контакты 1, 2, 3 и 5 соединителя 
І1ПСК-В для переключения СК на требуемый диапазон. На 
переменных резисторах ЯбІ^Ябб устанавливается напряжение 
питания варикапов, которое поступает на контакт 4 соединителя 
Ш-СК В через один из диодов Ѵ014 — ѴБІ9 и эмиттерный по-, 
вторптель ѴТ1, ѴТ2, ѴТ13. 

Два ключа на транзисторах ѴТ14 и ѴТ15 обеспечивают 
поочередную подачу питания на МВ и ДМВ части СК.-В-1, а два 
других (ѴТ16 и ѴТ18) подают напряжения на переключающие 
диоды С К. 

Для отключения устройства АПЧГ при переключении кана- 
лов используется мультивибратор (ячейка 2И — НЕ в ИС А1 и 
транзистор ѴТ9) и выходной инвертор на транзисторе ѴТ7. 

ИС питаются напряжением 5 В, которое вырабатывается из 
напряжения 12 В при помощи стабилизатора, собранного на 
транзисторе ѴТІ2 и стабилитроне Ѵ09. Это напряжение посту- 
пает на выводы 14 ИС А1 — АЗ и на вывод 5 ИС А4. 

Чтобы при включении телевизора автоматически устанавли- 
валась та программа, которая была выбрана первой, к устано- 
вочным входам Я ИС А2 и АЗ подсоединен конденсатор С4. 
Так как емкость этого конденсатора достаточно большая и для 
его зарядки требуется некоторое время, при включении телеви- 
зора на плюсовой обкладке конденсатора оказывается нулевой 
потенциал. Поскольку на каждый из триггеров в ИС А2 и АЗ 
в это время уже подано питающее напряжение, наличие на их 
установочных входах Я (вывод 2 ИС А2, выводы 13 и 1 ИС АЗ) 
напряжения, соответствующего логическому нулю, приводит к 
появлению на инверсных выходах триггеров (вывод 6 ИС А2 
и выводы 8 и 6 ИС АЗ) логической единицы. При поступлении на 
выводы 3, б и 7 дешифратора А4 логического кода 111 на его 
выводах 8 — 10 устанавливается напряжение 1,2. ..1,5 В. Выводы 
8 — 10 ИС А4 связаны с датчиком 8В6, который в СВП-4 пред- 
назначен для включения первой программы. При этом зажи- 
гается индикаторная лампа Ѵб (напряжение на ее катоде умень- 
шается с 50 до 1,5 В при напряжении на аноде 40 В) и откры- 
вается диод ѴИ19 (напряжение на его катоде уменьшается с 
50 до 1,5 В при напряжении на аноде 30 В). 

При открывании диода ѴйІЭ на базу транзистора ѴТ13 
поступает напряжение, установленное для приема программы, 
выбранной первой. Его значение определяется делителем, об- 
разованным резистором Я17 и частью переменного резистора 
Я66, подсоединенной через выводы 8 — 10 дешифратора к кор- 
пусу. Это напряжение через эмиттерный повторитель ѴТ1, ѴТ2 ., 
ѴТ13 , диод ѴИ10, переменный резистор Я 14 и резистор Я48 
подается на контакт 4 соединителя Ш-СК-В. Диод Ѵйб, свя- 


78 


занный с переключателем 5Л6, открывается. В зависимости от 
положения переключателя 5Л6 базовые токи соответствующих 
ранзисториых ключей переключения диапазонов (ѴТ15 ѴТ16 
VI Іа) могут замыкаться на корпус через выводы 8—10 ИС А 4 
и переключатель 5А6.' При этом на контактах соединителя 
^ СК ' В Устанавливаются напряжения, необходимые для пере- 
ючения селектора на требуемый диапазон ( 12 В и минус 12 В) 

т/т ™ ложении / переключателя 5Л6 транзисторы ѴТ15 ѴТ16 
и VI 18 закрыты из-за отсутствия токов в их базовых 'цепях 
в то же время остается открытым транзистор ѴТ14 В этом 
случае на контакт 1 соединителя Ш-СК-В через эммитерный 

жрш Л р Л ! 97 НЫИ переходы транзистора ѴТ14 поступает напря- 
жение 12 В для питания метровой части селектора СК-В-1 а 
на контакты 2 и 3 соединителя Ш-СК-В через резисторы Ц54 и 
К58 напряжение минус 12 В. Соответственно уменьшается до 
минус 1 В питание ДМВ части селектора СК-В-1, которое сни- 
мается с контакта 5 соединителя Ш-СК-В. Это объясняется 
тем что при закрытом транзисторе ѴТ15 напряжение на контак- 
те 5 определяется эмиттерным переходом транзистора ѴТ14 
и резисторами Я50 и Д5/. ■ ѵ 

і/т/ В й П ы Л0ЖеНИИ 11 пе Р е „ к лючателя 5Л6 открывается транзистор 
VI !8. Через эмиттерный и коллекторные переходы открытого 
транзистора напряжение 12 В поступает на контакт 2 соедини- 
теля Ш-СК-В. Так как состояние транзисторов ѴТ14 и ѴТ16 
и напряжения на контактах 1, 3 и 5 соединителя Ш-СК-В не 
изменились, селектор переключается на второй диапазон. 

При установке переключателя 5Л6 в положение III допол- 
нительно открывается транзистор ѴТ16, вследствие чего напря- 
жение 12 В через его эмиттерный и коллекторные переходы 
поступает на контакт 3 соединителя Ш-СК-В, переключая се- 
лектор на прием третьего диапазона (напряжения на контактах 
Ч 2, 5 соединителя Ш-СК-В не меняются). 

Наконец, при установке переключателя 5Л6 в положение IV 
транзисторы ѴТ 15 и ѴТ18 будут открыты и через них на кон- 
такты 2 и 5 Ш-СК-В поступит напряжение 12 В. Происходит 
подача напряжения на ДМВ часть СК. Одновременно на кон- 
такте 1 соединителя Ш-СК-В устанавливается напряжение, близ- 
кое к нулю из-за того, что транзистор ѴТ14 закрывается на- 
пряжением 12 В, поступающим на его базу через резистор Я50 
с коллектора транзистора ѴТ15. При этом транзистор ѴТ16 
закрыт и на контакте 3 соединителя Ш-СК-В устанавливается 
напряжение минус 12 В, необходимое для переключения СК на 
диапазон IV. 

Номинальные значения напряжений на контактах соедини- 
теля Ш-СК-В (и выводах СК-В-1) для различных диапазонов 
показаны в табл. 5.3. 
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Таблица 5.3 


Номер диапазона 

Напряжение на контактах соединителя Ш-СК-В (на выводах 
СК-В-1), В 

контакт 1 
(вывод 1) 

контакт 2 
(вывод 2) 

контакт 3 
(вывод 3) 

контакт 5 
(вывод . 9) 

і ) 

12 

— 12 

— 12 

0 

II МВ 

12 

12 

— 12 

0 

ш/ 

12 

12 

12 

0 

IV дмв 

0 

12 

-12 

12 


Рассмотрим теперь, как происходит переключение программ, 
например, при замыкании датчика 5В2. Очевидно, что через 
эмиттерный переход транзистора ѴТ11 начинает протекать ток 
по цепи: 200 В, контакт 6 соединителя Ш-СК-В, резисторы В68, 
Я9, замкнутые контакты датчика, резистор В46, эмиттерный 
переход транзистора ѴТ11, корпус. Транзистор ѴТ11 открыва- 
ется и шунтирует эмиттерный переход транзистора ѴТ10. В ре- 
зультате этого прекратится ток базы транзистора ѴТ10 и на- 
пряжение на его коллекторе становится равным логической 
единице. Это напряжение с коллектора транзистора ѴТ10 по-- 
дается на в.ывод 2 ИС АІ, вызывая переход мультивибратора в 
режим автоколебаний. От вывода 4. ИС АІ импульсы через ин- 
вертор (выводы 11 — 13 ИС АІ) поступают на вход счетчика А2. 
Так как при включении приемника была установлена первая 
программа, то состояние счетчика описывается двоичным кодом 
000 (на выводах 6 ИС А2 и 6, 8 ИС АЗ). 

С поступлением первого импульса на вход счетчика его сос- 
тояние описывается кодом: 001, второго 010, третьего 011 и т. д. 
(смі табл. 5.2). При остановке счетчика в состоянии ПО напря=. 
жение на выводе 15 ИС А4 уменьшается до 1,2. ..1,5 В. При 
этом прекращается ток базы транзистора ѴТ11, который закры- 
вается и перестает шунтировать переход база — эмиттер тран- 
зистора ѴТ10. Транзистор ѴТ10 открывается и напряжение на 
его коллекторе становится равным уровню логического нуля, 
вследствие чего мультивибратор, вход которого подключен к 
коллектору транзистора ѴТ10, выходит из режима автоколеба- 
ний, а счетчик остается в состоянии ПО. 

Вследствие появления напряжения 1,2. ..1,5 В на выводе 15 
ИС А4 начинает светиться лампа Ѵ2 и на контакт 4 соедините* 
ля Ш-СК-В начинает поступать напряжение, определяемое по- 
ложением подвижного контакта переменного резистора В 62 . 

Состояние транзисторов ключей переключения диапазонов 
определяется только положением переключателя 5 А2, так как 
для открывания диода Ѵ015 необходимо низкое напряжение на 
его катоде,- которое имеется только на выводе 15 ИС А4. Таким 
образом осуществляется переключение программ. 
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Для блокировки устройства АПЧГ при переключении про- 
грамм используются транзисторы ѴТ7 и ѴТ9 и одна ячейка 
2И— НЕ ИС А1. В исходном состоянии транзистор ѴТ9 открыт 
и на его коллекторе имеется напряжение, равное примерно 
0,1 В (логический нуль), вследствие чего транзистор ѴТ7 за- 
крыт, а на выходе ячейки 2И— НЕ (вывод 10 ИС А1), выводы 
5 и 9 которой соединены с коллектором транзистора ѴТ9,~ 
напряжение логической единицы. Конденсатор С8, подключён- 
ный к выводу 10 ИС А1 , заряжен до напряжения 2,4 В. Схема 
блокировки устройства АПЧГ запускается отрицательным фрон- 
том первого импульса запуска мультивибратора. С вывода 4 ИС. 
А1 через конденсаторы С7 и С8 отрицательный фронт импульса 
воздействует на базу открытого транзистора ѴТ9, который вслед- 
ствие этого закрывается на некоторое время. Напряжение на 
коллекторе транзистора ѴТ9, соединенном со входами 8 и 9 
ячейки 2И— НЕ, возрастает до логической единицы, поэтому 
на выходе ячейки (вывод 10 ИС А1) напряжение изменится 
с логической единицы на логический нуль. Этот отрицательный 
перепад напряжения через конденсатор С8 передается на базу 
транзистора ѴТ9, который закроется и будет закрыт до тех пор, 
пока конденсатор С8 не перезарядится, после чего транзистор 
ѴТ9 откроется и на его коллекторе появится уровень логическо- 
го нуля, а на выводе 10 ИС А1 — логическая единица. Схема 
вернется в исходное состояние. 

Таким образом, на коллекторе транзистора ѴТ9 получается 
положительный импульс (длительностью примерно 0 5 с) Этот 
импульс через резистор НЗЗ подается на базу транзистора 
VI 7, вследствие чего транзистор открывается. При этом кон- 
такт 3 соединителя Ш-П2 замыкается на корпус, что исполь- 
зуется для блокировки устройства АПЧГ при переключении 
программ. 


Устройство СВП-4-2, рассчитанное на работу с селекторами 
гппз ?’ СК-Д-22 или СК-М-24, СК-Д-24, отличается от 
СВП-4-1 тем, что в нем не используется напряжение — 12 В 
(контакт 1 соединителя Ш-П2 свободен), предусмотрено только 
три положения переключателей ЗА1 — 5А6 и имеется только 
три ключа переключения диапазонов ѴТ14 — ѴТ16. 

Устройство СВП-4-3 отличается от СВП-4-2 наличием до- 
полнительного каскада на транзисторе ѴТ8 для возможности 
дистанционного переключения программ (см. рис. 5.1), Коллек- 
тор этого транзистора подключен к выводу 12 ИС А2 (вход С) 
а база через резистор Я32 - к контакту 3 дополнительного сое- 
динителя Ш-П1. Для переключения программы на этот кон- 
такт кратковременно подается напряжение 12 В, транзистор 
открывается и напряжение на его коллекторе изменяется с ло- 
гической единицы на логический нуль. Это приводит к сраба- 
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тыванию триггера в ИС А2, что приводит к переключению на 
программу с последующим номером. 

Коллектор транзистора ѴТ8, кроме того, через конденсатор 
С 10 соединен с базой транзистора ѴТ9. Поэтому при дистан- 
ционном переключении программ изменение напряжения на 
коллекторе транзистора ѴТ8 через конденсатор передается на 
базу транзистора ѴТ9, вызывая срабатывание мультивибратора 
отключения устройства АПЧГ. Р н 

Структурная схема устройств СВП-4-5 и СВП-4-6 представ- 
лена на рис. 5.3. ^ д 

Устройство состоит из шести датчиков 1, входного ключа 2 
мультивибратора 3, селектора импульсов 4, схемы совпаде- 
ния 5, счетчика 6, дешифратора 7, устройства предварительной 
настройки 8 ключей переключения диапазонов 9, устройства 
индикации 10, а также схемы блокировки устройства АПЧГ 11. 

До воздействия на датчик ключ находится в состоянии пои 
котором мультивибратор заторможен, а счетчик находится 

1Г; оянии - ха Р а «теризуемом некоторым определенным двоич- 
ным кодом. 

^ за висимости от значения этого кода на соответствующем 
выходе дешифратора имеется сигнал, который воздействует 
на устройство предварительной настройки и на устройство 
индикации. С устройства предварительной настройки Г ил™ 
чей переключения диапазонов соответствующие предваритель- 

каналов. ОГРаММИРОВаННЫе Напряжения подаются на селектор 

"Рн в °зД ей ствии на датчик, соответствующий любой не- 
выюченной программе > происходит замыкание цепи, вслед- 
с вие чего срабатывает ключ, мультивибратор входит в режим 
автоколебании и сигнал с выхода ключа через селектор им 
пульсов поступает на вход схемы совпадения. Импульсы с вы- 
хода мультивибратора через схему совпадения поступают на 
вход^ счетчика, вследствие чего изменяется код, характеризу- 

ваТ И С игнал 0 нГ ЯНИе ' КаЖдому Н0В0М У К °ДУ б УДет соответство- 
вать сигнал на соответствующем выходе дешифратора Пои по- 
явлении сигнала на выходе, связанном с датчиком на ко- 
торый воздействовали, ключ перейдет в исходное состояние 

обоа У з Л ом ТИВИбРаТОР ВЬІЙдет из Режима автоколебаний. Таким 
образом, сигнал с выхода дешифратора, соответствующего 

сТ“,„ В „ К ГГ„" к„Г ГРаММе ' будет снят “ ««,»* останется™ 
состоянии, при котором сигнал будет на выходе дешифпа- 

с™али еД Вгпр Н0М С конта „ ктом Датчика, на который воздей- 
ствовали. Вследствие воздействия сигнала с выхода дешифра - 

тора на устройство предварительной настройки на селектор 

жения опоелеля^ Предва Р ительно запрограммированные напря 
жения, определяющие включение выбранной программы Уст 

К™ ГГГ ВЫСВеТИІ включенной^ программы, 

первым же импульсом, поступившим с выхода мультивибра- 
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Рис. 5.3. Структурная схема устройств выбора программ СВП-4-5 и СВП-4-6 


тора, запускается схема блокировки устройства АГТЧГ, фор- 
мирующая импульс его отключения длительностью, примерно 
равной 0,3 с. 

В случае дистанционного переключения программ (в устрой- 
стве СВП-4-6) выходы дешифратора и вход ключа выводятся 
наружу при помощи соединителя Ш-П1. Дистанционное пере- 
ключение производится путем подключения соответствующего 
выхода дешифратора ко входу ключа через цепи дистанцион- 
ного управления. 

Принципиальная схема устройства СВП-4-6 приведена на 
рис. 5.4. 

Входной ключ выполнен на транзисторе ѴТ11. В исходном 
состоянии транзистор закрыт, так как отсутствует ток его 
базы. Мультивибратор выполнен на двух транзисторах ѴТЗ 
и ѴТЗ. Работой мультивибратора управляет входной ключ, 
который подключает транзистор ѴТ6 через резистбр 05 к ис- 
точнику напряжения 5 В или отключает транзистор от него. 

С выхода мультивибратора (коллектор транзистора ѴТЗ) 
импульсы поступают через схему совпадения, собранную на 
транзисторе ѴТ4, на вход счетчика 02. Транзистор ѴТ4 от- 
крывается только в том случае, когда открыт транзистор ѴТ5 
и на базу транзистора ѴТ4 через резистор 022 поступает поло^ 
жительное напряжение. Транзистор ѴТ5 в качестве порогового 
элемента совместно с интегрирующей цепочкой, состоящей из 
элементов 06С10, выполняет функцию селектора импульсов 
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Рис. 5.4. Принципиальная схема устройства выбора программ СВП-4-6 
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максимальной длительности. Это значит, что транзистор ѴТ5 
открывается только в том случае, если к цепи Я6С10 приложе- 
но положительное напряжение в течение некоторого интервала 
времени (не менее 2 мкс). 

Десятичный счетчик, срабатывающий по положительному 
фронту, выполнен на ИС 02. Вход Я (установки нуля) счет- 
чика соединен через конденсатор С4 с корпусом. Этим обеспе- 
чивается первое включение счетчика в состояние, описываемое 
кодом 0000. Всего у данного счетчика может быть десять со- 
стояний (кодов). Схемой предусмотрено, чтобы этим состояниям 
счетчика соответствовало шесть программ. 

В табл. 5.4 показана связь между количеством импульсов, 
приходящих на вход счетчика, кодом состояния счетчика, но- 
мером выхода дешифратора с сигналом и номером включенной 
программы. 

Дешифратор выполнен на ИС 04. Выходы счетчика (выво- 
ды 14, 13 и 12) соединены с соответствующими входами де- 
шифратора 04 — 1, 2, 4 (выводы 3, 6, 7). Вход дешифратора 8 
(вывод 4) соединен с корпусом. Заземление неиспользуемого 
входа четвертого разряда сделало возможным использовать 
коды 0000 и 1000 для 1 программы и коды 0001 и 1001 для 
6 программы. Чтобы программе 2 соответствовали состояния 
счетчика 0010, ООП, 0111, выходы дешифратора 2, 3 и 7 (выво- 
ды 8, 9 и 10) соединены между собой. 


Таблица 5.4 


Количество импуль- 

сов, 

поступающих 
на вход счетчика 

Код состояния 
счетчика 

Номер выхода 
дешифратора 

Номер 

включенной про- 
граммы 

0 (включение теле- 

0000 

0 

і 

визора) 

0001 

і 

6 

2 

0010 

2 

2 

3 

001 1 

3 

2 

4 

0100 

4 

4 

5 

0101 

5 

5 

6 

оно 

6 

3 

7 

0111 

7 

2 


На выходе, соответствующем двоичному коду на входе де- 
шифратора, имеется напряжение, не превышающее 1,5 В. При 
этом на всех остальных выходах напряжение не менее 50 В. 

Каждый используемый выход дешифратора подключен: 
к катоду одной из индикаторных ламп VI — Ѵ6\ к контактам 
одного из датчиков 5В1 — ЗВ6\ через один из диодов ѴОІ — 
ѴОб — к одному из переключателей диапазонов 5А1 — 5Л6; 
к одному из^переменных резисторов Я61 — Я66. 
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Устройство предварительной настройки состоит из шести 
переменных резисторов Я61 — Я66 и шести переключателей 
диапазонов 5А1 5Л6. Переменными резисторами регулируется 

напряжение, подаваемое через соответствующий диод Ѵ014 — 
Ѵй19 и эмиттерный повторитель (транзисторы ѴТ1, ѴТ2, ѴТ13 ) 
на четвертый контакт соединителя Ш-СК при включении соот- 
ветствующей программы. В зависимости от положения пере- 
ключателя 5Л<5 на контакты 5, 3 и 2 соединителя Ш-СК по- 
дается напряжение на переключающие диоды селектора СК-М, 
а также напряжение питания селектора СК-Д. Напряжение 
на переменных резисторах Я61 — Я66 определяется напряже- 
нием на выходах дешифратора. При этом подключенным ока- 
зывается тот переменный резистор, один из концов которого 
подсоединен к выходу дешифратора с низким потенциалом. 

Ключи переключения диапазонов выполнены на транзисто- 
рах ѴТ15, ѴТ16, ѴТ18. 

Схема блокировки устройства АПЧГ представляет собой 
мультивибратор на транзисторах ѴТ9, ѴТ10 и выходной ключ 
на транзисторе ѴТ7. 

В исходном состоянии транзистор ѴТ9 открыт и на его 
коллекторе имеется напряжение, равное примерно 0,1 В, вслед- 
ствие чего транзисторы Ѵ77 и ѴТ10 закрыты и на выходе тран- 
зистора ѴТ10 имеется напряжние 5 В. 

Конденсатор С8, подключенный к коллектору транзистора 
ѴТ10, заряжен до напряжения 4,3 В. 

ИС 02 и 04 питаются напряжением 5 В, которое выраба- 
тывается из напряжения 12 В при помощи стабилизатора, 
собранного на транзисторе ѴТ12 и стабилитроне Ѵ09. Напря- 
жение на базу транзистора ѴТ12 подается со стабилитрона 
через резистор Я44 и переменный резистор Я42. Таким обра- 
зом, напряжение на базе транзистора ѴТ12, а значит, и на 
его эмиттере регулируется переменным резистором Я42 и не за- 
висит ни от потребления микросхем, ни от величины напряже- 
ния источника питания 12 В. 

При подаче питающих напряжений на устройство СВП-4-6 
(включение телевизора) в течение некоторого времени будет 
такое состояние, когда на ИС 02 и 04 уже подается питающее 
напряжение 5 В, а конденсатор С4 еще не заряжен и напря- 
жение на его плюсовой обкладке равно логическому нулю. 
Это же напряжение подается на вход Я счетчика и устанавли- 
вает его в состояние 0, т. е. состояние счетчика соответствует 
коду 0000. При этом на выходах счетчика (выводах 14, 13, 
12) логическая единица. Этот код подается на входы де-, 
шифратора, при этом на выходе 0 дешифратора (выводе 16) 
появляется напряжение 1,5 В, в то время как на остальных 
его выводах остается напряжение 50 В. 

Вследствие появления на выходе дешифратора напряже- 
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ния 1,5 В начинает светиться индикатор Ѵ6, так как появля- 
ется его анодный ток. Напряжение 1,5 В через вывод 16 
дешифратора подается на один из выводов резистора #66, вто- 
Р<?й вывод этого резистора подключен к шине 30 В. С подвиж- 
ного контакта переменного резистора #66 предварительно 
выставленное напряжение подается через диод ѴО 19, эмиттер- 
ный повторитель на транзисторах ѴТ13, ѴТ2, ѴТ1 и диод ѴИ10 
на резистор #14, с подвижного контакта которого через ре- 
зистор #48 — на контакт 4 соединителя Ш-СК. Эмиттерный 
повторитель служит для получения при настройке на этом кон- 
такте соединителя минимального напряжения (не более 0,5 В). 
Термозависимые делители напряжения Я 17, #18 и #1б[ #49, 
#38 служат для компенсации температурной нестабильности 
напряжений переходов транзисторов ѴТ1, ѴТ2, ѴТ13 и диода 

Диоды Ѵ014 — Ѵ019 предназначены для исключения вза- 
имного влияния переменных резисторов #61 — #66. 

Так как вывод 16 дешифратора 04 через диод Ѵйб под- 
ключен к среднему контакту переключателя 5Л6, то в зави- 
симости от его положения токи базы соответствующих тран- 
зисторов ѴТ15, ѴТ16, ѴТ18 могут замыкаться на корпус через 
дешифратор. Поэтому состояние ключей переключения диапа- 
зонов ѴТ15, ѴТ16, ѴТ18 определяется положением переключа- 
теля 5Л6. Напряжения на контактах соединителя Ш-СК, в свою 
очередь, определяются состоянием этих транзисторов. 

Если переключатель 5Л6 находится в положении / — II, то 
транзистор ѴТ18 открыт и напряжение 12 В через его коллек- 
торный и эмиттерный переходы поступает на контакт 2 соеди- 
нителя Ш-СК, что приводит к переключению селектора на 
I — II диапазоны. 

При установке переключателя 5Л6 в положение III откры- 
вается транзистор ѴТ16 и напряжение 12 В через его эмиттер- 
ный и коллекторный переходы поступает на контакт 3 соеди- 
нителя Ш-СК, а напряжение на контактах 2 и 5 этого соеди- 
нителя при этом равно нулю. 

При установке переключателя в положение IV будет открыт 
транзистор ѴТ15 и через него на контакт 5 соединителя Ш-СК 
подается напряжение 12 В. Так как транзисторы ѴТ16 и ѴТ18 
при этом закрыты, то напряжение на контактах 2 и 3 соеди- 
нителя Ш-СК будет при этом равно нулю. 

Соответствие между положением переключателя диапазо- 
нов устройства СВП-4-6 (и СВП-4-5) и значениями напряже- 
ний на контактах соединителя Ш-СК приведено в табл. 5 5 
(вариант для селекторов СК-М-24 и СК-Д-24). 

Так как каждому коду на входе дешифратора 04 соответ- 
ствует сигнал только на одном определенном выходе, то в рас- 
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Таблица 5.5 


Номер диапазона 

(положение пере- 

Напряжение на контактах соединителя Ш-СК, В 

нов) 

контакт 2 

контакт 3 

контакт 5 

і— п 

12 

0 

0 

о 

іи 

0 

12 

IV 

0 

0 

12 


сматриваемом случае на всех выходах дешифратора, кроме 
вывода 16, имеется высокое напряжение. 

гл выводах 8 ~Ч и 13—15 дешифратора напряжение равно 
Все индикаторные лампы, кроме лампы Ѵ6, в данном 
случае не светятся, так как напряжение на их катодах состав- 
ляет 50 В, а напряжение на анодах определяется потенциалом 
горения лампы Ѵ6 и равно примерно 40 В. Итак, при вклю- 
чении телевизора при положении III переключателя 5Л6 на 
селектор каналов телевизора подаются напряжения, определя- 
ющие его работу в диапазоне III, зажигаетс-я индикаторная 
лампа Кб, на вывод переменного резистора Ш подается на- 
пряжение 1,5 В. На выводы остальных пяти переменных рези- 
сторов Н61 — К65 подается напряжение 50 В с выходов дешиф- 
ратора, при этом диоды ѴОІ4 — ѴВ18 закрыты, а диод ѴИ19 
открыт. Положение переключателей 5А1 — 8А5 никак не ска* 
зывается на состоянии транзисторов ѴТ15, ѴТІ6, ѴТ18. 

Таким образом, при включении телевизора автоматически 
включается первая программа (Кб, Я66, 5Л6). 

При воздействии на какой-либо датчик, например 8В2 
происходит замыкание контактов датчика, приводящее к по- 
явлению тока базы транзистора ѴТ 11, который открывается, 
входит в насыщение, и напряжение на его эмиттере становится 
близким к напряжению на его коллекторе, т. е. близким к 5 В. 

аким образом, к резистору #5 прикладывается напряже- 
ние 5 в. с>то напряжение создает ток базы транзистора ѴТ6 
который ранее был закрыт, а теперь открывается. При этом 
на его коллекторе формируется отрицательный перепад напря- 
жения, который через конденсатор С2 прикладывается к базе 
транзистора ѴТЗ и закрывает его. В таком состоянии муль- 
тивибратор находится до тех пор, пока конденсатор С2 не пе- 
резарядится. После этого транзистор ѴТЗ снова открывается 
и на его коллекторе формируется отрицательный перепад напря- 
жения, который через конденсатор СЗ прикладывается к базе 
транзистора ѴТ6 и закрывает его. В таком состоянии мульти- 
виоратор находится до тех пор, пока не перезарядится кон- 
денсатор С8. После чего транзистор ѴТ6 открывается и цикл 
повторяется. 
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Импульсы с выхода мультивибратора через цепь, состоящую 
из резистора Я22 и конденсатора С1, поступают на базу тран- 
зистора ѴТ4, однако в первый момент на коллекторе транзис- 
тора ѴТ4 импульсы не формируются, так как транзистор ѴТ5 
закрыт и исключает возможность протекания тока базы тран- 
зистора ѴТ4. Транзистор ѴТ5 откроется через некоторое время, 
когда конденсатор СЮ зарядится. После открывания транзис- 
тора ѴТ5 на коллекторе транзистора ѴТ4 начинают форми- 
роваться импульсы, поступающие на вход счетчика 02. Так 
как в исходном состоянии была включена первая программа, 
то состояние счетчика описывалось двоичным кодом 0000 (на 
выводах 14, 13, 12, 11). После поступления первого импульса 
на вход счетчика его состояние описывается кодом 0001, после 
второго импульса — кодом 0010, после третьего — кодом ООП 
и так далее (см. табл. 5.4). 

Предположим, что счетчик установился в состояние 0101. 
На выходе 5 дешифратора (вывод 14) напряжение при этом 
падает с 50 до 1,5 В. Одновременно прекращается ток базы 
транзистора ѴТ11, который закрывается и перестает подавать 
напряжение 5 В на резистор Я5, в результате чего транзистор 
ѴТ6 также закрывается и мультивибратор выходит из режима 
автоколебаний, а счетчик остается в состоянии 0101. 

Вследствие появления низкого напряжения 1,5 В на выхо- 
де 5 дешифратора начинает светиться лампа Ѵ2. Кроме того, 
напряжение 1,5 В подается на вывод переменного резистора 
Я62, при этом напряжение на контакте 4 соединителя Ш-СК 
будет определяться положением подвижного контакта этого 
резистора. 

Состояние транзисторов ключей переключения диапазонов 
определяется только положением переключателя 5А2, так как 
низкое напряжение' имеется только на одном выходе дешиф- 
ратора. Таким образом, осуществляется переключение про- 
грамм. 

Как только мультивибратор начинает работать, первым же 
отрицательным перепадом напряжения на коллекторе транзи- 
стора ѴТ6 запускается схема блокировки устройства АПЧГ. 
Это происходит следующим образом. Отрицательный перепад 
напряжения с коллектора транзистора ѴТ6 через конденсатор 
С7 воздействует на базу транзистора ѴТ9 и закрывает его. 
При этом открывается транзистор ѴТ10, что приводит к фор- 
мированию отрицательного перепада напряжения на его кол- 
лекторе. Этот перепад через конденсатор С8 прикладывается 
к базе транзистора ѴТ9 и удерживает его в закрытом состоянии 
до тех пор, пока конденсатор С8 не перезарядится. После пе- 
резарядки конденсатора снова появляется ток базы транзис- 
тора ѴТ9 и он открывается, а транзистор ѴТ10 закрывается 
и мультивибратор возвращается в исходное состояние. 

Таким образом, на коллекторе транзистора ѴТ9 формиру- 
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ется положительный импульс длительностью, примерно равной 

зист™?7гГ" УЛЬС ,еР “ реЗИСТ0р К33 на базу тран- 

зистора К 77, вследствие чего последний открывается на время 

воздействия „„пульса. Эго, в свою очередь, приводит к зако 

рачиванию контакта 3 соединителя Ш-1І2 на корпус что 

ч И ен П иГпр У ограм Д м ЛЯ ° ТКЛЮЧенИЯ У^ройства АПЧГ при переклю- 
зорГх СТ 2УСЦТ а СВП ' 4 ' 10 И СВ П-4-П используются в телеви- 
рис П 5 5 НЦИПИаЛЬНаЯ СХСМа устройства СВП-4-10 показана на 

кнопок С ^ Д /- И ^Г СТЬ ^фиксируемых в нажатом положении 

поогпамм Я/ / 5В ^Л ЛеКТР0ННЫИ К0ММ У тат °Р 01 > индикаторы 
программ ни — НЬб , переключатели диапазонов 5А1 — 5А6 

ключи переключения диапазонов на транзисторах ѴТЗ ѴТ5 

резисторы настройки Я1 — Я6 и каскад блокировки устройства 
АПЧГ на транзисторе ѴТ2. ^ 

сбоок Т и У Жпп 9 П СХеМа К ° ММуТаТора п Р° г Р а «м Д/- микро- 
сборки К04КП020 — приведена на рис. 5.6. Он включает в се- 
бя многостабильный триггер 1, электронные ключи 2— 19 и 
узел выключения устройства АПЧГ 20. 

В момент подачи питающего напряжения триггер устанав- 
ливается в состояние, соответствующее включению (через вы- 
ход 1) первой программы. При появлении сигнала на одном 
из входов XI — Х6 триггера возникает напряжение на 
одном из его выходов В1 - В6. Каждый из них управляет тремя 
ключами, один из которых зажигает соответствующий свето- 
диодный индикатор НЫ — НТб, другой коммутирует ключ 
выбранного диапазона ( ѴТЗ-ѴТ5 ), а третий подсоединяет 
к корпусу необходимый подстроечный резистор Я1 — Я6. 

При каждом переключении программ на выходе В7 триг- 
гера возникает импульс, поступающий на узел 20. На его вы- 
ходе^ формируется импульс положительной полярности ампли- 
тудой не менее 5 В и длительностью, равной продолжитель- 
ности замыкания контактов нажатой кнопки. 

После включения питания микросборка ОІ (рис. 5.5) уста- 
навливается в состояние, соответствующее первой программе 
(напряжения на рисунке указаны для этого случая). При этом 
светится светодиод НИ и протекает ток в цепи базы одного 
из транзисторов ѴТЗ ѴТ5 в зависимости от положения пере- 
ключателя диапазонов первой программы 5А1. Если, напри- 
мер, переключатель установлен в положение I — II, как ука- 
зано на схеме, ток протекает в цепи базы транзистора ѴТЗ, он 
открыт и на его коллекторе, а следовательно, на контакте 2 
соединителя XI напряжение около 12 В. Аналогично напряже- 
ние 12 В подается через транзисторы ѴТ4 и ѴТ5 на контакты 
■і и 5 соединителя XI при включении III и IV диапазонов. 
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Рис. 5.5. Принципиальная схема устройства выбора программ СВП-4-10 



Рис. 5.6. Структурная схема комму- 
татора программ 


Кроме того, вывод 3 микро- 
сборки /)/ подключается к кор- 
пусу через насыщенный тран- 
зистор внутри ее, и подстроеч- 
ный резистор /?/ оказывается 
под напряжением 31 В. При 
этом открывается диод ѴБ7 и 
на базу транзистора ѴТ1 по- 
ступает напряжение, определя- 
емое положением движка ре- 
зистора Д/. На транзисторе 
собран эмиттерный повтори- 

жение, установленное 

на варикапы селекторов каналов. 9 

Для переключения на выбранную программу нажимают со- 

піограммыГ ПпГ ПКУ (наприме Р’ Ш3 Л-™ включения третьей 
программы). При этом коммутатор программ Ш переклю- 
чается, вследствие чего индикатор НЬІ гаснет а НІзТаТп- 
тепепк тп ° СТ0ЯНИе ключеи переключения диапазонов зависит 
настойки вапиі П0Л0Жения переключателя ЗАЗ, а напряжение 
резистора ~ ° Т положения движка подстроечного 

к базе транзистора ѴТ1. ° Н П0ДКЛЮЧен через Д И °Д Ѵ ° 9 

Импульс, возникающий на выводе 4 микросборки при каж- 
дой смене программ, открывает транзистор ѴТ2, который под- 
ключает к корпусу контакт 3 соединителя Х2 и блокирует тем 

Ко М ндГнГтор Т % АП п ЧГ НЭ ВРеМЯ переключения програшЛ 
п ппгп а денсатор С2 предотвращает самопроизвольную смену 

^х Г Г„; М осб Р о й рки РаТКОВРеМеННЫХ ИМПУ “ Х ™ «а вхо У 


5.3. Устройство кнопочного выбора программ КВП-2 

Устройство кнопочного выбора программ' КВП-2 применяется 
в телев изорах ЗУСЦТ-П-51 (4УПИЦТ-51) и предназначено для 
управления селекторами каналов СК-М-24-2 и СК-Д-24. 

Принципиальная схема устройства приведена на рис. 5.7. 

пппгпЛт ИС у В /°/ С0С с Т ,°, ИТ И3 шести кнопочных переключателей 
программ 51.1 — 51.6, шести переменных резисторов предва- 

5оогпамм И ы Н Т/ Р Г КИ ^і~^^’ Ш6СТИ индикаторов включенной 
рограммы НИ — НІ6, шести переключателей диапазонов 

рах ѴТ1 ѴТЗ СХеМЫ блокнровки М °ДУ ЛЯ АПЧГ на транзисто- 
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При нажатии на одну из кнопок переключателя (например, 
51. 1) через ее контакт 6 происходит соединение источника 
напряжения 28 В (контакт / соединителя XI) с резистором 
настройки Я1 и через резистор #7 — с индикатором НИ. Так 
как контакты кнопок $1.2 — 51.6 в это время разомкнуты, 
остальные резисторы настройки и индикаторы отключены от 
источника напряжения. С движка резистора А?/ через диод 
ѴОІ и контакт 3 соединителя XI напряжение настройки посту- 
пает на варикапы селекторов каналов. Диоды ѴИ2 — ѴОб при 
этом закрыты и исключают влияние резисторов Я2 — Я6 на 
напряжение настройки. Индикатор НИ высвечивает номер 
программы, выбранной первой. 

При нажатии кнопки 51.1, кроме того, через ее контакт 3 
напряжение 12 В с контакта 5 соединителя XI поступает на 
переключатель диапазонов 52.1, а с его контактов в зависи- 
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ИЛИ 7 соелиі б ите“"°І° “через 3 эти 'контакты ' нТряіётГІТв \о 

из е Гсто™“ГГа Р паз К „ а „Гг г Ч д Т а° ТоГа"? °“"° ГО 

нТтрХ п „ ки й /^7" 6 ди ”™р« кГ%ТГ ” а р ~ 

диапазонов 32.2 -ЬТ ие поступают П^, " 

другую кнопку (на пример, для в^ючТнГтѴтьеГп^о” 

дикаГп нД” РЯЖе "" е "° Дается на Р еэ " сто Р "«тройки Д к 
дикатор ЯІЗ и переключатель диапазонов 82.3. Р * ’ 

В устройстве КВП-2 с целью исключения ложных захватов 

редусмотрена возможность автоматической блокировки модуля 

АПЧ1 при переключении программ и при снятии телевичипн 

ппи 0 пѵ ИГНа ” Ла ’ 3 ТЗ » КЖе механичес кая блокировка модуля АПЧГ 
при руцнои настройке на программу. ДУ АИЧ1 

Схема ^автоматической блокировки модуля АПЧГ поелгтяв 

дах га7 И и М ЙЙТ бРаТ0Р НЭ транзисто Р ах ѴТ1 и ѴТ2 и дио- 
Ѵи8 и электронный ключ на транзистопе ѴТЧ 
в исходном состоянии при наличии телевизионной 
контакт 8 соединителя XI со схемы телевизора поступает на 
пряжение, не превышающее 0,2 В. В этом случае транзистор 
ѵтз закрыт и блокировки модуля АПЧГ не происходит Ппи 

5. Я 6 ТИ в И тр И анз а истоо а ГП ЖеНИе На К0нтакте 5 Увеличивается до 
, р зистор ѴТЗ открывается и шунтирует молѵль АПЧГ 
через контакт ,о соединителя XI. КнопЖТГоЖ™»™ 

программу 1 ! 351 бЛ ° КИровка М0Д У ЛЯ АПЧГ при настройке на 

Ществляетс°я ВК с Г. ДУЛЯ ПРИ пе Р екл ™ении программ осу- 
ществляется с помощью мультивибратора на транзисторах 

я ѴТ9 ѴТ2 ' В исдодном состоянии транзистор ѴТ1 закрыт 

рек^^чэтелей^і./^^Д^сѴе'зистора /мГвкл^ “ ЮбЬШ из^пе- 
питания индикаторов, ' 

и 6 д иоГ°1//)Т 0 по л ЯР В через Дифференцирующую цепочку С1Я23 
его При этом ппп? На ЭЗу т Р анзисто Р а ѴТ1 и открывает 

источника 12 В ^стоТЖТ К ° ВДеН е атора « °Т 

ѴТ1 Ня »прмн ™п Р резистор Я18 и открытый транзистор 

вается что ппи.3 РЯДКИ конденсатора С2 диод ѴВ8 закры 

зистопя ГГ? Р и Д К уменьшению напряжения на базе тран- 
зистора ѴТ2 и его закрыванию. В это время на базу тоанзи 

жение Ѵ 1 ЧѲре3 резистор Я15 поступает положительное напря- 
жение, поддерживая транзистор в открытом состоянии Одно- 

тмиистопя 06 ^? 64111336103 ПОСТупление напряжения на базу 
транзистора ѴТЗ через резистор Я22. Транзистор ѴТЗ откоыва У 

ется, обеспечивая блокировку модуля АПЧГ в течение 03? По 

ГГ И ^? е3аРЯДКИ конден " ато Р а напряжение 12 В через 

?ранзис?опя Ѵг? КР Н ВаеТ ДИОД Ѵ 8 ' ЧТ0 приводит к открыванию 
транзистора ѴТ2. Напряжение на коллекторе этого транзистора 
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уменьшается до 0,2 В, уменьшается и положительное напряже- 
ние, передаваемое в цепь базы транзисторов ѴТ1 и ѴТЗ соот- 
ветственно через резисторы /?/5 и Я22. Транзисторы ѴТ1 и ѴТЗ 
закрываются. Мультивибратор приводится в состояние, при ко- 
тором блокировка модуля АПЧГ прекращается. 

Устройство КВП-2-1 отличается от устройства КВП-2 отсут- 
ствием кнопки механической блокировки модуля АПЧГ 53. 


5.4. Устройство сенсорного управления УСУ-1-15 


Устройство сенсорного управления УСУ- 1-15 используется в 
ряде телевизоров ЗУСЦТ (например, «Электрон Ц-380»), Оно 
позволяет включить любую из восьми заранее настроенных 
программ в диапазонах МВ и ДМВ. Устройство (рис. 5.8) 
состоит из двух плат — платы запоминающего устройства и 
платы органов настройки. 

Плата запоминающего устройства содержит восемь кнопок 
5В1.1 5В1.8 , соединенных в блок 5В1 , восемь индикаторных 
светодиодов ѴОІ Ѵ08 и многофазный триггер на тпанзисто- 
рах ѴТ1 — ѴТ8 и ѴТ11 — ѴТ18. 


Плата органов настройки содержит восемь подстроечных 
резисторов В70.1 — В70.8, объединенных в блок резисторов 
В70, восемь переключателей диапазонов 5А1.1 — 5А1.8, объе- 
диненных в блок переключателей 5А1, электронный комму- 
татор на транзисторах ѴТ19 ѴТ21 и схему блокировки устрой- 
ства АПЧГ на транзисторах ѴТ9 и ѴТ10. 

Многофазный триггер предназначен для поддержания во 
включенном состоянии той программы, которая была включена 
путем нажатия одной из кнопок 5В1.1 — 5В1.8. Триггер содер- 
жит восемь ячеек памяти, каждая из которых выполнена на 
паре транзисторов с разной проводимостью (ѴТ1 — ѴТ8 и 
ѴТ11 — ѴТ18). Эмиттеры транзисторов ѴТ1 — ѴТ8 соединены 
вместе и имеют общую нагрузку 09, чем достигается включен- 
ное состояние только одной ячейки, а другие ячейки в это 
время выключены. 

При включении телевизора триггер устанавливается в со- 
стояние, при котором включена только его первая ячейка. Для 
этого между контактом 5 соединителя Х4 (28 В) и базой тран- 
зистора ѴТ1 триггера включена цепочка 050С10. Транзистор 
открывается кратковременным положительным импульсом, соз- 
даваемым током зарядки конденсатора СЮ. Как только тран- 
зистор ѴТ1 откроется, открывается транзистор ѴТ11 и на его 
коллекторе, т. е. на первом выходе триггера (точка /), образу- 
ется напряжение около 28 В. Это напряжение воздействует 
через диод ѴйИ на подстроечный резистор 070.1, переключа- 
тель диапазонов ЗА1А и через резистор О 61 — на индикатор- 
ный светодиод ѴОІ. 
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(. движка резистора 970.1 через открытый диод Ѵй21 и 
контакт 4 соединителя ХЗ установленное заранее для первой 
программы напряжение настройки поступает на варикапы СК 
Светодиод Ѵйі высвечивает номер программы (в данном слу- 
чае — первой), : 

Переключатель диапазонов ЗА1.1, на который подается на- 
пряжение 28 В с первой ячейки триггера, связан с электрон- 
ным коммутатором на транзисторах ѴТ19—ѴТ21 различной 
проводимости. Нагрузкой коммутатора являются цепи СК. 

мещение на базу транзистора ѴТ20 подается через резистор 
КЗЬ. а на базы двух других транзисторов положительное на- 
пряжение поступает через резисторы 985 и 987 от переключа- 
теля диапазонов в положениях I или III. Это напряжение через 
диоды ѴИ29 или ѴОЗО прикладывается к базе транзистора ѴТ20 
и закрывает его. Таким образом, открытым остается один из 
двух транзисторов коммутатора; ѴТ19 в положении / переклю- 
чателя диапазонов или ѴТ2І в положении III переключателя 
В положении II переключателя транзистор ѴТ20 открыт отри- 
цательным смещением на его базе. С эмиттеров транзисторов 
напряжение 12 В подается на коммутирующие диоды СК. 

Рассмотрим, что происходит при нажатии любой другой 
кнопки, например 8ВІ.З. Это прежде всего приводит к открыва- 
нию транзистора ѴТЗ, на базу которого через делитель 949923 
поступает положительное напряжение от источника 12 В. 
Коллекторный ток транзистора ѴТЗ создает падение напряже- 
ния на резисторе 933, что приводит к протеканию базового 
тока транзистора ѴТ13 и его открыванию. Падение напряже- 
ния на резисторах 923, 943, создаваемое коллекторным током 
этого транзистора, еще больше открывает транзистор ѴТЗ 
В результате лавинообразного процесса открываются оба 
т Р анавсто Р а ' причем ѴТІЗ переходит в режим насыщения, 
а г/д в режим усиления. При протекании токов двух тран- 
зисторов через резистор 99 потенциал на нем резко возрастает 
и ранее открытый транзистор другой ячейки (в нашем случае 

' закрывается, так как потенциал его эмиттера превышает 
потенциал базы. Итак, ранее включенная ячейка выключается, 
ыт Н /° 9 ВаЯ включается - С коллектора насыщенного транзистора 
\ПЗ напряжение 28 В теперь подается на индикаторный све- 
тодиод ѴОЗ, подстроечный резистор 970.3 и переключатель 
диапазонов ЗАІ.З, а с него на соответствующий транзистор 
коммутатора диапазонов. 

Схема „ блокировки устройства АПЧГ вырабатывает отри- 
цательный импульс длительностью не менее 0,3 с в момент 
переключения программ. Схема представляет собой ждущий 
мультивибратор на транзисторах ѴТ9 и ѴТ10. Кнопка 8В2 при 
включении устройства АПЧГ замкнута. В исходном со- 
стоянии транзистор ѴТ10 закрыт, а ѴТ9 открыт, так как на 
его базу подается положительный потенциал от источника 12 В 
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через резистор #81, замкнутую кнопку ЗВ2 и диод ѴБ9. При 
переключении программ возрастает напряжение на резисторе 
#9, которое через конденсатор СП передается на базу тран- 
зистора I /ТІО, вызывая его открывание. При этом напряжение 
на ранее заряженном конденсаторе С12 оказывается приложен- 
ным между корпусом через открытый транзистор ѴТ10 и ано- 
дом диода Ѵ09 (минусом), Диод ѴБ9 закрывается, вызывая 
закрывание транзистора ѴТ9. Теперь на базу транзистора ѴТ10 
через резисторы #82, #83 поступает напряжение от источника 
12 В, и он открывается до насыщения. Конденсатор С12 пере- 
заряжается от источника 12 В через резистор #81, замкнутую 
кнопку 5 82 и открытый транзистор ѴТ10. Транзистор ѴТ9 бу- 
дет находиться в закрытом состоянии до тех пор, пока конден- 
сатор С 12 не перезарядится. С открыванием транзистора ѴТ9 
закрывается транзистор ѴТ10. Сформированный на коллекто- 
ре транзистора ѴТ10 отрицательный импульс используется для 
блокировки устройства АПЧГ. 

Кнопка ЗВ2 предназначена для ручного отключения устрой- 
ся 3 АПЧГ. При открывании декоративной крышки на перед- 
ней панели телевизора, закрывающей доступ к органам на- 
стройки, кнопка 882 размыкается. При этом транзистор ѴТ9 
закрывается, а транзистор ѴТ10 открывается, поддерживая 
устройство АПЧГ в выключенном состоянии во время прове- 
дения ручной настройки. При закрывании крышки кнопка 5В2 
замыкается и устройство АПЧГ подключается. 

Диоды 1 Ю11 Ѵ018 устраняют влияние включенной ячей- 
ки триггера на остальные через переключатели диапазонов, 
если хотя бы два из них установлены в одинаковые положения. 

Диод ѴЭ19 служит для компенсации температурного дрей- 
фа транзисторов. Диоды Ѵ021 — ѴИ28 устраняют шунтиру- 
ющее действие незадействованных резисторов настройки на 
рабочий. 


5.5. Устройство управления селекторами каналов УУСК-2 

Устройство УУСК-2 предназначено для управления СК в пе- 
реносных телевизорах УПИЦТ-32 («Юность Ц-404»), Устрой- 
ство УУСК-2 по принципу действия похоже на устройство 
УСУ-1-15. Оно обеспечивает выбор шести программ путем на- 
жатия одной из шести кнопок. Условный номер включенной 
программы показывает специальный индикатор, расположен- 
ный рядом с кнопками. При включении телевизора автомати- 
чески включается программа, выбранная первой. 

Устройство (рис. 5.9) состоит из блока настройки и блока 
переключения и индикации. 

На плате олока настройки установлено шесть переключа- 
телей 87 В 12, три ключа переключения диапазонов на тран- 
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Рис. 5.9. Принципиальная схема устройства управления селекторами каналов 
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зисторах ѴТ13 ѴТ15, устройство автоматического отключе- 
ния модуля АПЧГ на транзисторах ѴТ16— ѴТ18, шесть потен- 
циометров настройки — ^49 с разделительными диодами 

’ ’ пРІ ’ ^ ѴВ17 и схема стабилизации 

напряжения 30 В на стабилитроне ѴО20. 

Выбор диапазонов производится механическими переклю- 
чателями В7 — В12. Два положения используются для выбора 
каналов метрового диапазона, одно — дециметрового. В исход- 
ном состоянии ключи на транзисторах ѴТ13 — ѴТ15 закрыты 
При включении любой из ячеек напряжение 30 В через соот- 
ветствующий переключатель поступает на вход соответствую- 
щего транзисторного ключа и открывает его. Напряжение 12 В 
через насыщенный транзистор поступает на соответствующий 
вход СА, включая требуемый диапазон. Напряжение на по- 
тенциометры настройки В44 — В49 поступает с коллектора од- 
"° г ° 0ТК Р ЫТЫХ транзисторов ѴТ2, ѴТ4, ѴТ6, ѴТ8 ѴТ10 ити 
ѴП2 блока переключения и индикации. Величина напряжения 
настройки Н„, подаваемого на варикапы СК, изменяется пере- 
мещением движка одного из потенциометров. Положение движ- 
ков остальных потенциометров при этом на указанное напря- 
ение не влияет, так как они разделены диодами. Диод Ѵй19 

стппй1 ЗН Н 6Н ДЛЯ т ®Р мокомпенса Ц ии ухода напряжения на- 
шесть кнопок ЯГ 6 йГ Ка пе Р еключения и индикации имеется 
шесть кнопок В1 — В6, шесть индикаторных светодиодов ѴОІ — 

ѵиь и многофазный триггер на транзисторах ѴТ1 — ѴТ12 Он 
К 0Та - анал огично такому же триггеру в устройстве УСУ-1-15 
,у г м , 7 раздел 5.4), Мультивибратор на транзисторах ѴТ16 и 
VI 17 необходим для исключения ложных захватов на частоты 
станции при переключении программ. Работа мульти- 
вибратора также описана в разделе 5.4. В момент перехода 
С одной программы на другую транзистор ѴТ18 открывается 
положительным импульсом длительностью 0,5 с, сформирован- 
ным на коллекторе транзистора ѴТ16 мультивибратора В это 
время модуль АПЧГ отключается. Тумблер В13 служит для 
ручного отключения модуля АПЧГ. служит для 


5.6. Блок выбора программ БВП 


Блок БВП предназначен для управления СК в переносных те- 
левизорах УПИЦТ-32 («Шилялис Ц-401»), 

Его принципиальная схема показана на рис. 5 10 
Блок состоит из платы выбора программ М5-1 (АШ)\ пла- 
ты переключения каналов М5-2 (Аі/2), платы запоминания 
П (А1М) ЫЫ М5 3 и платы кнопок выбора программ М5-4 

На плате М5-4 закреплены контактные пружины. При на- 
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жагии кнопок, расположенных на передней панели телевизо- 
ра, пружины замыкаются с токопроводящими дорожками пла- 
ты. На контактные пружины подано напряжение 12 В, которое 
при нажатии кнопок поступает на вход кольцевого счетчика 
расположенного на плате М5-1. 

Кольцевой счетчик построен по принципу многофазного триг- 
^ѴТб'і состоящего из шести ячеек на транзисторах ѴТ11, ѴТ12, ..., 

В рабочем состоянии открыт выход одной из ячеек. Осталь- 
ные ячейки заблокированы падением напряжения, создаваемым 
при протекании тока открытой ячейки через общий резистов 
обратной связи Я2. р 

Принудительное включение первой ячейки счетчика при 
вкл ”™ и телевизора в сеть выполняется при помощи цепоч- 
ки С2НЗ, подключенной к базе транзистора ѴТ12 В момент 
включения телевизора ток зарядки конденсатора С2 создает 
падение напряжения на его коллекторной нагрузке Я 17 Я 19 
которое подается через делитель Я14Я12 на базу транзистора 
VIII и открывает его. Коллекторный ток транзистора ѴТ11 
в свою очередь, создает падение напряжения на резисторе 
ЯІ 5 , поддерживающее транзистор ѴТ12 в открытом состоянии 
аким образом, оба транзистора первой ячейки после включе- 
ния телевизора остаются в открытом состоянии. 

Напряжение с коллекторной нагрузки транзистора ѴТ12 
поступает на резистор настройки первой программы, располо- 
женный на плате М5-3, и на переключатель диапазонов первой 
программы, расположенный на плате М5-2. То же напряжение 
через делитель Я17Я19 поступает на базу транзистора ѴТ13 
ключа индикации первой программы. Транзистор открывается 
и загорается индикаторный светодиод первой программы ѴИ12 
включенный в эмиттерную цепь транзистора. 

ри нажатии кнопки выбора другой программы (например 

зиетпп ТО рл, 8 ] нап Р яжение 12 В через контакты кнопки и ре- 
зистор Я41 поступает на базу транзистора ѴТ41 и открывает 
его. Коллекторный ток транзистора создает на резисторе Я45 
падение напряжения, которое открывает транзистор ѴТ42 Па- 
/? д д А>д напряжения на его коллекторной нагрузке через делитель 
Я Я4<. подается обратно на базу транзистора ѴТ41 тем са- 

тр^нзисто^н^ГД/Н 0 ° Ткрытьш после отпускания кнопки. Ток 
транзистора ѴТ41 создает на резисторе обратной связи Я2 
дополнительн 06 падение напряжения, которо е Р закрывай пер 

Ш/ в пр?, ВКЛЮЧеНН0Й ло эт ого ячейки (в данном случае 
у/), в результате чего ячейка выключается. Напряжение с 
-Г четвертои ячейк и поступает на резистор памяти и пе- 
™ ТеЛЬ диапазонов четвертой программы, а также на 
ключ индикации четвертой программы ѴТ43. 

Я 1 6 С И • Т ^Я26 С2 / Ы 6 Я р^/ 0еДИНе « Ы М6ЖДУ С0б0Й щеночками 
к осп, Н2ЬС21 , ..., Я66С61 для обеспечения работы счетчика 
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Рис. 5.10, Принципиальная с/ема блока выбора программ ВВП 
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в режиме кольцевого счета, который используется при дистан- 
ционном переключении программ. Управляющий импульс в 
этом случае поступает от ключа дистанционного переключения 
на транзисторе ѴТЗ, расположенного на плате М5-2 на рези- 
стор обратной связи счетчика Я2. При поступлении’ импульса 
напряжение на резисторе увеличивается, вследствие чего вклю- 
ченная до этого ячейка, например четвертая, закрывается и 
напряжение на коллекторе транзистора ѴТ42 падает до нуля 
Начинается зарядка конденсатора С41 от источника напряже- 
ния через резисторы Я55, Я46, Я47 и Я49. Созданное током 
зарядки падение напряжения на резисторе Я55 открывает 
транзистор ѴТ52, падение напряжения на коллекторной на- 
грузке которого открывает, в свою очередь, транзистор ѴТ51 
Включается пятая ячейка. 

При подаче следующего импульса таким же образом вклю- 
чается шестая ячейка и т. д. 

Кольцевой счетчик питается напряжением 28 В от стабили- 
затора на транзисторе ѴТІ и стабилитроне ѴВ7 распото- 
женными на плате М5-3. Ключи индикации питаются напря- 
жением 12 В. в 


Выходы ячеек кольцевого счетчика подключены через раз- 
делительные диоды ѴОІ, Ѵ02 ѴОб к механическим 

переключателям предварительного выбора диапазонов 55/ — 
ЬВ6 на плате М5-2. При установке переключателя в положение 
/ выход ячейки соединяется со входом ключа коммутации 
1 11 Диапазонов на транзисторе ѴТ5, в положении II пере- 

ключателя выход ячейки соединяется со входом ключа комму- 
тации III диапазона на транзисторе ѴТ6, а в положении III — 
^ / ° 7 , 7 ВХ0Д0М ключа коммутации IV диапазона на транзисторе 


При замыкании на корпус входа дистанционного переклю- 
чения л5 нажатием кнопки выносного переключателя программ 
5 транзистор ѴТЗ открывается и напряжение на его- кол- 
лекторе возрастает до величины, близкой к напряжению пита- 
ния. При этом конденсатор С2 заряжается через насыщенный 
транзистор и резистор обратной связи кольцевого счетчика 
42. Іок зарядки создает на резисторе обратной связи допол- 
нительное падение напряжения, в результате чего происхо- 
дит переключение программ на один шаг, как было описано 
выше. 


Транзисторы VII, ѴТ2, ѴТ4 на плате М5-2 составляют 
схему блокировки настройки. Возникающий при переключении 
программ на резисторе Я2 на плате М5-1 кратковременный по- 
ложительный импульс поступает через цепь ѴИ8, Я 12 СЗ С4 
платы М5-2 на формирователь импульсов, представляющий 
|/°Т 9 0И т/^ УЩ о ИЙ м У ль ™вибратор, собранный на транзисторах 
’ 1 “ начальном состоянии оба транзистора закрыты. 
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Поступивший на базу транзистора ѴТ2 положительный 
импульс открывает его, что приводит к резкому падению на- 
пряжения на его коллекторе. Происходит зарядка конденсатора 
С1 через ЯП, ѴТ2, Я5. Падение напряжения от тока зарядки 
на резисторе ЯП открывает транзистор ѴТ4, на коллекторе 
которого напряжение возрастает. Наступает лавинообразный 
процесс роста тока коллекторов обоих транзисторов до насы- 
щения. Транзистор ѴТ4 поддерживается в насыщенном состоя- 
нии до тех пор, пока конденсатор С1 не зарядится и не умень- 
шится падение напряжения на резисторе ЯП. В результате 
транзисторы лавинообразно закрываются, конденсатор С1 раз- 
ряжается через цепь Я4Ѵ07 и схема возращается в исходное 
состояние. Длительность генерируемого формирователем им- 
пульса зависит от постоянной времени зарядки конденсатора 
С1 и определяется величиной резистора ЯП. 

При нахождении транзистора ѴТ2 в насыщенном состоянии 
его коллекторный ток создает на резисторе Я5 падение напря- 
жения, которое поступает на базу транзистора ѴТ1 (ключа бло- 
кировки настройки), и приводит его в насыщенное состояние; 
Коллектор транзистора подключен к цепи настройки СК, ко- 
торая замыкается на корпус через насыщенный транзистор 
ѴТ1 в течение длительности генерируемого формирователем 
импульса. 

Па плате М5-3 установлены шесть резисторов памяти Я1, 
Я2 , .... Я6 с блокирующими диодами ѴОІ, ѴВ2, ..., Ѵйб и 
схема стабилизации напряжения настройки (о ней говорилось 
выше) . 

Резисторы памяти отдельных программ подключены к вы- 
ходам соответствующих ячеек кольцевого счетчика. От включен- 
ной ячейки к резистору памяти поступает стабилизированное 
напряжение 27,5 В, используемое в качестве напряжения на- 
стройки СК. При предварительной настройке на выходе рези- 
стора памяти устанавливается напряжение, соответствующее 
настройке СК на желаемый канал. 

Блокирующие диоды ѴОІ , Ѵ02, ..., Ѵ06 предотвращают шун- 
тирование выхода включенного резистора памяти остальными 
резисторами. Диод 1 /09 служит для термокомпенсации ухода 
напряжения настройки от прогрева. 


ГЛАВА 6. Телевизоры блочно-модульной конструкции 
УПИМЦТ 

6.1. Общие сведения 

Телевизоры УПИМЦТ — унифицированные полупроводниковые 
интегральные блочно-модульные цветные телевизионные прием- 
ники с использованием унифицированных модулей. 
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К Вы в. / 0 селектора 
каналов СК-ВЧ 



В телевизорах УПИМЦТ используются взрывобезопасные 
масочные трехлучевые кинескопы 61ЛК4Ц с дельтообразным 
расположением прожекторов и мозаичным экраном, а также 
зарубежные кинескопы с компланарным расположением про- 
жекторов и с размером экрана по диагонали 67 см. 

Описание структурной схемы телевизоров УПИМЦТ-61 да- 
но в гл. 3, а схема подключения кинескопа 61ЛК4Ц — в гл. 2. 

6.2. Радиоканал и канал звука 

Радиоканал и канал звука телевизоров УПИМЦТ образован 
селектором телевизионных каналов СК-В-1 и четырьмя моду- 
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Рис. 6.1. Принципиальная схема модуля УПЧИ 
(УМ1-4 У ) ПЧИ (УМЬ1) ’ УПЧ3 ( УМ1 '2). УНЧ (УМ1-3) и АПЧГ 

Селектор каналов СК-В-1 с электронной настройкой и пе- 
реключением предназначен для приема программ на 12 теле- 
визионных каналах в диапазоне МВ (с 1 по 12) и 39 каналах 
в диапазоне ДМВ (с 21 по 60). каналах 

Принципиальная схема селектора описана в гл. 4. 

Напряжения, необходимые для переключения и настройки 
селектора поступают с устройства выбора программ СВП-4-1 
(см. гл. 5) через плату согласования. 

В модуле УПЧИ (рис. 6.1) происходит формирование 
частотной характеристики радиоканала, усиление сигналов 
пч. их детектирование и предварительное усиление сигналов 
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по 


Рис. 6.2. Принципиальная схема канала звука 


Рис. 6.3. К по 
ройства АПЧГ 


изображения. В состав этого 
модуля входит также устрой- 
ство АРУ. 

Формирование частотной 
характеристики производится 
с помощью фильтра сосредо- 
точенной селекции (ФСС). 
Элементы Г2, С5, 13, С6, С9 
ФСС обеспечивают усиление 
сигналов ПЧ, а И, С2 СЮ 
СП, 1.4, С12, С13, С14, І6 и 
С 18 — подавление помех, со- 
здаваемых соседними теле- 
визионными каналами. 



каскаде на транзисторе ѴТ1 происходит предварительное 
усиление сигналов ПЧ, после чего они поступают на трехкас- 
кадный усилитель, находящийся в ИС ОІ. Детектирование 
сигналов промежуточной частоты производится при помощи 
синхронного детектора 14, контур которого И8С45С38111 под- 
соединен к выводам 8 и 9 ИС и настроен на частоту 38 МГц. 

Полученный на выходе синхронного детектора сигнал изо- 
бражения усиливается в усилителе 1 и выводится из модуля 
через контакт 1 на модуль УПЧЗ, а через контакт 3 — на ам- 
плитудный селектор, установленный на кроссплате БОС (ѴТ1), 
и в каналы яркости и цветности (на модули УМ2-3-1 и УМ2-1-і’ 
соответственно) . 

На устройство АРУ в ИС 01 (11) с предварительного 
усилителя 1 поступает сигнал изображения, а через вывод 7 
Н ОІ отрицательные импульсы обратного хода строчной 
развертки. Управляющее напряжение АРУ поступает на каска- 
ды УПЧ непосредственно, а на каскад УВЧ селектора СК-В-1 
через усилитель постоянного тока — УПТ 3. 

Напряжение задержки АРУ селектора регулируется перемен- 
ным резистором 017, а размах сигнала на выходе УПЧИ — 018 

1 іГогЧпгТіЛ П!Й,Л ИС - 62) ПрИ помощи полосового фильтра 
П.Л.4С2СЗ происходит выделение сигналов с раз- 
ностной частотой 6,5 МГц, а в ИС 01 их ограничение (16) 
и детектирование (7). 

Контур частотного детектора С5С801 подсоединен к вы- 
водам 7 и 9 ИС. 

П ° СЛ ѵ?л/і С о ЛеНИЯ сигнал НЧ через конденсатор С9 в 
модуле УМ 1-2 поступает на регулятор громкости — переменный 
резистор 032, находящийся в блоке управления и связанный 
через соединитель ХЗ с выводом 2 ИС П/ модуля УМ1-3. С вы- 
вода П ИС 01 усиленный сигнал НЧ через контакт 5 модуля 
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нупчи 



побания и С В Л- 4-1 

Рис. 6.4. Принципиальная схема модуля АПЧГ 


УМ1-3 и конденсатор СЮ поступает на головку ВА1. 

Работу устройства АПЧГ поясняет рис. 6.3. При отклоне- 
на мг Р ? МеЖуТ ° ЧН ° Й ЧаСТ0Т “ от номинального значения 
Р ц ) на выходе модуля АПЧГ имеется напряжение «ошиб- 
ки». В положении «АПЧ» переключателя 31 устройство АПЧГ 
работает, и это напряжение оказывается включенным последо- 
вательно с напряжением настройки, в результате чего на ва- 
рикапы селектора СК-В-1 будет воздействовать алгебраическая 
сумма двух напряжений. В положении «РПЧ» переключателя 
когда устройство АПЧГ не работает, на селектор поступает 
только напряжение настройки, предварительно установленное 
соответствующим переменным резистором в устройстве СВП-4-1. 

лпЗ? Я ЛГ, МаТИЧеСК0Й подст Р°йки частоты гетеродина в модуле 
? апериодический усилитель на двух ИС 

иі и иг (К,д24УРЗ) и частотный дискриминатор (рис. 6.4). Сиг- 
нал промежуточной частоты через контакт 2 модуля УМЫ 
снимается с катушки И2, индуктивно связанной с катушкой 
иі контура синхронного детектора ШС38С45И8. 

При отклонении частоты гетеродина от номинального зна- 
чения и соответственном изменении ПЧ между контактами 6 
и 7 модуля АПЧГ появляется напряжение «ошибки», значение 
и знак которого зависят от отклонения частоты. Это напряже- ■ 
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Рис. 6.5. Принципиальная схема пред- 
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напряжением настройки, уста- 
новленным переменными рези- 
сторами предварительной на- 
стройки устройства СВП-4-1. 

Предварительный селектор синхроимпульсов в телевизорах 
УПИМЦТ расположен на кроссплате БОС. Его схема представ- 
лена на рис. 6.5. 



ПЦТС | 

Ю /К И 

и шомкгн и 
'С2 имзмк - 
С5 0,047 МН 
72,5В 



6.3. Канал яркости 

В канале яркости происходит усиление сигнала яркости, фик- 
сация его уровня черного, а также ограничение тока лучей 
кинескопа. Здесь же обеспечиваются регулировки яркости, конт- 
растности и насыщенности изображения. Кроме того, в канале 
яркости при цветной передаче происходит образование зеле- 
ного цветоразностного сигнала из двух других (синего и крас- 
ного), а также сигналов основных цветов (Е' к , Е' а и Е' в ) в 
результате сложения (матрицирования) трех цветоразностных 
сигналов с сигналом яркости. Формирование зеленого цветораз- 
ностного сигнала и трех сигналов основных цветов (рис. 6.6) 
происходит в ИС 02 модуля яркостного канала и матрицы 
УМ2-3-1 (Л55). Кроме него в состав канала яркости вхо- 

дят три модуля выходного видеоусилителя М2-4-1 (Л59, А810, 
А5І1). Полный цветовой телевизионный сигнал (осциллограм- 
ма 1) поступает на контакт 1 модуля УМ2-3-1. Для подавления 
в сигнале цветовых поднесущих, модулированных цветоразно- 
стными сигналами, в модуле УМ2-3-1 имеется устройство ре- 
жекции на элементах С2, И, ЬЗ, Ѵйі, СЗ и транзисторе 
находящемся внутри ИС ОІ (выводы 4, 5, 6). На базу тран- 
зистора через резистор Я6 с контакта 8 модуля воздействует 
напряжение, зависящее от характера принимаемого сигнала. 

При приеме сигнала черно-белого изображения его напря- 
жение не превышает 0,4 В, и транзистор закрыт, т. е. устрой- 
ство режекции выключено. При приеме же сигнала цветного 
изображения напряжение на контакте 8 модуля возрастает до 
3,5 В, транзистор открывается и включает устройство режек- 
ции. Так как цветовые поднесущие имеют разные частоты на 
«красных» и «синих» строках, то с целью их подавления без 
дополнительного сужения полосы пропускания канала яркости 
режекторный фильтр перестраивается через строку на каждую 
из этих частот. С этой целью на диод ѴОІ через резистор ЯЗ 
с контакта 10 модуля поступают прямоугольные импульсы 
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Рис. 6.6. Принципиальная схема канала яркости (а) и осциллограммы напря- 
жений (б) 

полустрочной частоты от формирователя коммутирующих им- 
пульсов. Во время «красных» строк на анод диода воздейст- 
вует напряжение 3,5 В и он открыт, замыкая на корпус через 
конденсатор СЗ нижнии (см. рис. 6.6) вывод катушки І^І 
В течение «синих» строк (частота цветовой поднесущей ниже^ 
чем во время «красных» строк) к аноду диода приложено на- 
пряжение, не превышающее 0,4 В. Он закрыт, и частота 
настройки режекторного фильтра понижена, так как последо- 
вательно с катушкой 11 соединен дроссель 4.0. 

Полученный таким образом сигнал яркости (осциллограм- 
ма 2) усиливается ИС 01. Ее коэффициент передачи, а сле- 
довательно, контрастность изображения зависит от постоянного 

о 3 о!Уг> ЯЖеНИЯ НЭ выводе 2 ' кото Р ое определяется делителем 
К26Я27Я28 в блоке управления и резисторами Я1 7, Д18 в мо- 
дуле УМ2-3-1. 

ИС 01 содержит ключевое устройство фиксации уровня чер- 
ного сигнала яркости к заданному уровню. Для нормальной 
работы устройства на выводы 10 и 11 ИС воздействуют им- 
пульсы обратного хода строчной развертки. Импульсы (осцил- 
лограмма 10) поступают на вывод 11 ИС от блока разверток 
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через цепочку С11Я16Я14Я15, установленную на БОС, а на 
^ Ь 7 п°/ Д « 10 Дополнительно через дифференцирующую цепочку 
С7Н11 в модуле УМ2-3-1 (осциллограмма И). 

Яркость изображения регулируют, изменяя уровень фикса- 
ции сигнала яркости. Для этого регулируют постоянное напря- 
жение на выводе 12 ИС ОІ , которое определяется регулятором 
яркости К25 блока управления и резисторами Я8 Я. 14 Я 16 
модуля УМ2-3-1 . В ИС И1 находится также устройство авто- 
матического ограничения тока лучей кинескопа за счет умень- 
шения размаха сигнала яркости. Для работы устройства на 
вывод 8 ИС через контакт 6 модуля и резистор Я4 поступает 
постоянное напряжение, зависящее от тока лучей кинескопа 
а на вывод 9 через контакт 9 модуля — устанавливаемое пе- 
ременным резистором Я13 (помещенным на кроссплате БОС) 
и определяющее уровень срабатывания устройства. При возра- 
стании тока лучей кинескопа выше установленного значения 
напряжение на выводе 8 становится больше, чем на выводе 
9, что приводит к уменьшению усиления сигнала яркости, а 
следовательно, и тока лучей кинескопа. 

Для выравнивания по времени прохождения сигналов цвет- 
не?™ и яркости в цепи последнего включена линия задержки 
ЬТІ на 0,33 мкс. Режекторный фильтр Я2С17 подавляет раз- 
ностную частоту звука 6,5 МГц в канале яркости. 

Правильная передача яркости изображения будет происхо- 
дить только тогда, когда от - устройства фиксации уровня чер- 
ного до катодов кинескопа сигнал яркости будет передан без 
потери постоянной составляющей. Однако из-за значительного 
количества каскадов до кинескопа и большого коэффициента 
усиления стабильная передача постоянной составляющей сиг- 


нала не представляется возможной. Поэтому в сигнал вводится 
некоторый уровень, по которому в выходных видеоусилителях 
восстанавливается постоянная составляющая. В модуле УМ2-3-1 
этот уровень (площадка) создается транзистором ѴТ2, В те- 
чение прямого хода лучей по строкам он закрыт, а во время 
обратного хода на его базу поступают положительные импульсы, 
которые вводят транзистор в насыщение. При этом делитель Я 24 
и Я26 определяет уровень фиксации (1,6 В) сигнала. 

Для получения сигналов основных цветов сигнал яркости 
(осциллограмма 6) подается на выводы 4 и 12 ИС Б>2, а крас- 
ный (осциллограмма 7) и синий (осциллограмма 8) цветораз- 
ностные сигналы — на выводы 14 и 2 соответственно той 
же ИС. 

Насыщенность цветов регулируется изменением усиления 
красного и синего цветоразностных сигналов за счет изменения 
постоянного напряжения на выводах 3 и 13 ИС 02 регулято- 
ром насыщенности Я23 блока управления. Нагрузками микро- 
схемы служат делители Я44Я21Я26, Я42Я22Я27 и Я39Я23Я28 , 
причем резисторы Я39, Я42 и Я44 находятся непосредственно 
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в модуле, что обеспечивает защиту ИС 02 от перегрузки при 
коротких замыканиях на выходе модуля. Переменивши рези- 
сторами Я21 — Я23 устанавливают размах сигналов на катодах 
кинескопа равным 70 В (осциллограммы 15, 16, 17). По- 
сле делителей сигналы усиливаются в трех одинаковых модулях 
выходного видеоусилителя М2-4-1 (на рис. 6.6 показана 
схема одного из них). В модуле М2-4-1 сигнал с контакта 1 
поступает на базу транзистора ѴТ1 эмиттерного повторителя. 
С его нагрузки (резистора Я1) сигнал через конденсатор С2 
проходит на усилитель, собранный на транзисторах ѴТЗ—ѴТ5. 
Усиленный сигнал через дроссель Е/ и соединитель Х5 (с ин- 
дексами Я, О или В) подается на соответствующий катод ки- 
нескопа. 

Изображение будет воспроизводиться правильно, если бу- 
дет восстановлена постоянная составляющая сигнала. Для это- 
го к базе транзистора ѴТЗ через резистор Я4 подключен кол- 
лектор транзистора ѴТ2. В течение прямого хода лучей по 
строкам транзистор ѴТ2 закрыт постоянным напряжением на 
эмиттере. Во время обратного хода транзистор открывается 
положительными импульсами строчной частоты, поступающими 
на его базу с контакта 4 модуля через резистор Я2. Одно- 
временно на базу с делителя Я16Я18 подается напряжение, 
соответствующее уровню площадки в выходном сигнале. 

Ток через транзистор ѴТ2 во время обратного хода лучей 
определяется напряжением, до которого заряжается конденса- 
тор С1, т. е. определяет уровень площадки в сигнале на базе 
транзистора ѴТЗ, а следовательно, и на выходе модуля. 

Для создания необходимого режима кинескопа уровень пло- 
щадки в сигналах на катодах должен быть равным 170 В. 
Его устанавливают переменными резисторами Я37, Я38, Я41 
на кроссплате, изменяя ток через транзисторы ѴТ2 в каждом 
модуле М2-4-1, Незначительно изменяя постоянные напряже- 
ния на катодах кинескопа переменными резисторами Я48 и 
Я49, можно регулировать цветовой тон изображения. 


6.4. Декодирующее устройство (канал цветности) 

5пшдпт РуЮЩеМ устройстве (канале цветности) телевизоров 
У11ИМЦТ использовано три унифицированных модуля: модуль 
обработки сигналов цветности и опознавания УМ2-1-1 М55) 
модуль задержанного сигнала М2-5-1 (А37) и модуль детек- 
торов сигналов цветности УМ2-2-1 (Л56). На рис. 6.7 показана 
принципиальная схема канала цветности, его связи с другими 
модулями и блоками телевизора, 

Модуль обработки сигналов цветности и опознавания 
УМ2-1-1 включает в себя канал усиления прямого сигнала цвет- 
ности с контуром коррекции высокочастотных предыскажений 
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із=^7;г;:^Л:іЕ™;,іг:г;=-і 

Полный цветовой телевизионный сигнал (ПЦТС) (пгпип 
лограмма /) поступает с контакта / модуля через эмиттеоный 
повторитель на транзисторе ѴТ14 и кондетятппГ//тЛ Р 
І2С9СЮЯП. Контур, настроенный на частоту 4 286 МГн^шТ 
деляет сигналы цветности (осциллограмма 2), а конденсатор 
С14 ограничивает прохождение низкочастотных составляющих 

т р а н з и сто р а ° ѴТ 7 И з Н 3 Л 3 С К ° НТура ™ л поступает на б^зу 
транзистопя Ѵт7 ЭМИТТе Р Н0Г0 повторителя. В эмиттернѵю цепь 
фильтр пробкГ^Т / о І ,°о Лед0вательн0 „ с Резистором Я22 включен 
частоту ^ вукгТбД^МГц. Наст Р оенныи «а вторую промежуточную 

зист С ор Р а е3 |/^ ОР п а п Я22 СИГНаЛ цветности поступает на базу тран- 
™ а ѴТ8 для последующего усиления. Последним каскадом 
хемы является эмиттерный повторитель на транзисторе ѴТ9 

«Г™"" “ ВЫЮДН “ »"Р°™ М енне. С» г,™' 

грузки этого транзистора (Я26) сигнал цветности через кон 

Л0СТ >' Пает модуль задер Р ж1„„ К „° г Н „ 
ѴМ9 ? 1 ,^ 2 ' 5 " и М0Д У ЛЬ детекторов сигналов цветности 

тр^нзисто?е ХеМ у7Г ОЗНаВаННЯ С ° СТ ° ИТ И3 левого каскада на 
ранзис торе ѴТ1, эмиттерного повторителя (ѴТ2) усили- 

с резонансным контуром в коллекторной цепи (ѴТЗ) 

ограничителя (ѴТ4), триггера на ПС 01.2, и ключевого кас 

УМ 2 2 Н , а В РаНЗИСТОре ѴТЗ ’ К0Т °Р ЫЙ Расположен в модуле 

ты С !в и Т Транзист °Р а ѴТ2 че Р ез резистор №, конде/са- 

У№2 \ пткѵ Т М ° ДУЛЯ СВЯЗана с оптантом б модуля 
о Л2-2-І, откуда поступает сигнал, имеющийся на выходе ка- 
нала красного цветоразностного сигнала. 

ѵпг та анзистор ѴТ1 во время прямого хода кадровой развертки 

изображения, находится в реТГе 
транзистопя ѴТ „ следовательно - сигнал, поступающий на базу 
‘ Р тппя ѵті ІТ2 РѲЗ МЗЛОе сопротивление насыщенного тран- 
вп Р пбп 7 и конденсатор С1, шунтируется на корпус. Во 

передаются Тп™ Х ° ДЗ к „ адровой Развертки, когда в сигнале 
транз™ 1 / 7 / яя? 0 ™ 011 передаче ) импульсы опознавания, 
нпн ппя Р акрывается кадровым импульсом отрицатель- 

ной полярности, поступающим на его базу с генератора кад 
ровых импульсов Таким образом, на базе транзитом ѴТ2 

выделяются импульсы опознавания. Р 

Для работы схемы опознавания необходимо, чтобы сигна- 
лы поступающие на нее, меняли свою полярность от строки 

тот Р ^ЭК ) Н Т0 Д ° СТИГаеТСЯ остановкой электронного коммута- 
„ „7 на время обратного хода кадровой развертки. Бла- 

на тран1истопе ЧТ и7?° НТУР ЫСЗ коллекто Р н ой цепи усилителя 
р нзисторе ѴТ<? настроен на полустрочную частоту сиг- 
налы опознавания, поступающие на его базу с эмиттерного 
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К матрице канала яркости 
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Рис. 6.7. Принципиальная схема канала цветности (о) и осциллограммы на- 
пряжений (б) 


повторителя ( ѴТ2 ), вызывают на выходе усилителя появление 
пакетов импульсов полустрочной частоты (осциллограмма 13). 
Добротность контура ИСЗ выбрана такой, чтобы напряжение 
на нем достигало максимального значения за время действия 
четырех-пяти (из девяти) импульсов опознавания и быстро 
уменьшалось с их прекращением. В то же время выбранная 
добротность контура обеспечивает на нем сравнительно не- 
большое напряжение, возникающее под воздействием помех 
и шумов, что оказывается недостаточным для нарушения ра- 
боты схемы опознавания и цветовой синхронизации. Через 
конденсатор С6 импульсы полустрочной частоты поступают на 
базу транзистора ѴТ4. Режим транзистора выбран таким, что 
он открывается только импульсами отрицательной полярности, 
В результате на эмиттерной нагрузке транзистора ѴТ4 (Я13) 
образуются импульсы (осциллограмма 5), поступающие 'на 
установочные входы триггеров: вход 5 П-триггера схемы опо- 
знавания (ИС 01.2) и вход Я П-триггера формирователя комму- 
тирующих импульсов (ИС 01.1). 

Триггер схемы опознавания предназначен для получения 
напряжения включения и выключения канала цветности и уст- 
ройства режекции в канале яркости. С этой целью на его 
установочный вход Я поступают продифференцированные це- 
почкой С8Я14 кадровые импульсы. Отрицательные выбросы 
продифференцированных импульсов переводят триггер в такое 
состояние, при котором на его инверсном выходе (вывод 8 ИС 
01.2) устанавливается напряжение логической 1 (2, 4. ..5 В), 
необходимое для выключения канала цветности, а на прямом 
выходе (вывод 9 ИС Я1.2) напряжение логического 0 (менее 
0,4 В), необходимое для выключения устройства режекции в 
канале яркости. Такое состояние триггера при отсутствии им- 
пульсов опознавания может сохраняться сколь угодно долго. 

При появлении отрицательных импульсов опознавания на 
входе 5 триггера 01.2 его состояние изменяется и на выводе 5 
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устанавливается напряжение логического 0, а на выводе 9— 
логической 1 которые необходимы для включения канала цвет- 
ности и устройства режекции соответственно. 

9И-1 Р Нр Ге /п 9 °/' 7 пГо КТе с с ДВумя логическими элементами 

пь уигл к 02 . 2 ) образует формирователь коммутирующих 

импульсов. При правильной фазе коммутации, когда на кон- 
такте 6 модуля УМ2-2-1 имеется сигнал Ё н _ у , а на контакте 

І3 ~^ в ~ ѵ ’ на контакте 9 модуля УМ2-1-1 должен быть логи- 
ческий 0, а на контакте 10 — логическая 1. Это соответствует 
такому состоянию триггера 01.1, когда на его инверсном вы-' 
ходе (вывод 6) установлен логический 0. Если импульсы опо- 
знавания на входе /? триггера 01.1 имеются, когда он нахо- 
дится в таком состоянии, то они не оказывают влияния на его 
работу. В противном случае импульсы опознавания принуди- 
тельно устанавливают триггер 01.1 в такое состояние, когда 
логический 0 на выводе 6 совпадает по времени с их появле- 
нием на выводе /, что приводит к соответствующей коррекции 
фазы коммутирующих импульсов. 

Остановка ЭК, необходимая для правильной работы схемы 
опознавания, производится следующим образом. В период 
поступления кадрового импульса отрицательной полярности от 
генератора кадровых импульсов (вывод 11 ИС 02 4) на 
одном из входов логического элемента 2И — НЕ (вывод 2 ИС 
02Л) поддерживается логический 0. Следовательно, на выходе 
этого элемента (вывод 3 ИС 02.1) все это время будет логи- 
ческая 1, не зависящая от уровня напряжения на другом его 
входе (вывод 1 ИС 02.1). Это напряжение логической 1 пере- 
, дается «а оба входа элемента 02.2, что обеспечивает на его 
выходе (вывод 6) логический 0 на время действия кадрового 
импульса. и 

Следовательно на управляющие входы ЭК (контакты 7 и 
- ДУЛЯ УМ2 ' 2_1) вм есто прямоугольных импульсов, поляр- 
ность которых меняется от строки к строке, будут поступать 
постоянные напряжения, поддерживающие коммутатор в одном 
из двух рабочих состояний, Такая остановка ЭК на время об- 
ратного хода по кадру приводит к появлению на каждом из 
его выходов чередующихся сигналов и Ён ѵ что как 

уже указывалось, необходимо для работы схемы о^нав’ания 
енератор импульсов кадровой частоты выполнен на логи- 
ческом элементе 2И — НЕ (02.4) и транзисторе КП/ Дли- 

стовом СТ ^ К / аД ?° ВЫХ Импульсов Регулируется переменным рези- 
кяппоі^ ПуСК гене Р ат °Ра производится импульсами от 
^ др он развертки, которые поступают на выводы 12 и 13 ИС 

контакта 6 /? ф0рмирующую цепочк У Я36С17С19К34Ѵ01Я37 с 
контакта 13 модуля, 

Генератор строчных импульсов выполнен на логическом 
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элементе 2И — НЕ (02.3) и транзисторах ѴТ12 и ѴТ13. Дли- 
тельность строчных импульсов регулируется переменным рези- 
стором Я46. Запуск генератора производится импульсами от 
строчной развертки, которые поступают на вывод 10 ИС 02.3 
через конденсатор С21 с контакта 12 модуля. 

Напряжение 5 В, необходимое для питания ИС Б1 и 02, 
получается при помощи делителя ЯЗЯ6. Чтобы уменьшить 
внутреннее сопротивление источника 5 В, напряжение подается 
на^ ИС йі и 02 через эмиттерный повторитель на транзисторе 

Модуль задержанного сигнала М2-5-1 включает в себя ли- 
нию задержки и усилитель задержанного сигнала. Сигнал цвет 
ности (осциллограмма 2) с контакта 1 модуля через разде- 
лительный конденсатор СУ и согласующий резистор У?/ посту- 
пает на вход линии задержки ЕТ1, где он задерживается на 
время, равное длительности одной строки. Согласующими эле- 
ментами на входе линии являются резистор Я1 и дроссель СУ, 
а на выходе — резисторы ЯЗ, Я4, Я6 и катушка индуктивно- 
сти Е2. 

С выхода линии ЕТ1 сигнал через разделительный конден- 
сатор СЗ поступает на усилитель, выполненный на транзисто- 
рах ѴТ1 и ѴТ2, который компенсирует затухание сигнала 
(5... 11 дБ), вносимое линией задержки. Коэффициент передачи 
модуля, равный 1, устанавливается с помощью переменного 
резистора Я4. 

Модуль детекторов сигналов цветности УМ2-2-1 состоит из 
двух ИС 01 и 02 типа К174ХА1М или К174ХА1, двух эмит- 
терных повторителей на транзисторах ѴТ1 и ѴТ4 и ключевых 
каскадов на транзисторах ѴТ2 и ѴТЗ. Каждая из ИС содержит , 
половину схемы ЭК, усилитель-ограничитель и частотный де- 
тектор. 

На выводы 6 и 10 этих ИС с контактов 4 и У модуля через 
конденсаторы С29 и С28 поступают прямой и задержанный 
сигналы цветности, а на выводы 7 и 9 с контактов 7 и 8 мо- 
дуля — коммутирующие импульсы. 

При правильной фазе коммутации на вход усилителя-огра- 
ничителя в ИС ОІ (вывод 12) с выхода коммутатора (вывод 
4) поступает сигнал цветности с информацией о «красной» 
строке, а в ИС 02 — о «синей» строке. 

Усиленные и ограниченные по амплитуде сигналы цветности 
поступают на частотные детекторы. Элементы схемы Я2, ,СЗ, 
С4, И образуют опорный контур частотного детектора в ка- 
нале сигнала а Я4, СИ, С12, 12 — в канале сигнала 

Е 'в -ѵ ■ 

Частотные детекторы красного и синего сигналов собраны 
по схеме детектора произведений и отличаются только подклю- 
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чением фазосдвигающих цепочек к выводам 1 и 15 ИС, что 
и определяет различное направление наклона их частотных ха- 
рактеристик. 

Нулевые точки частотных детекторов на частотах 4,406 и 
4,25 МГц устанавливаются настройкой катушек индуктивности 
соответственно 11 и І2. С выводов 2 ИС Д/ и 02 цветораз- 
ностные сигналы через фильтры С1613С34 и С19І4С37 и эмит- 
терные повторители на транзисторах ѴТ1, ѴТ4 поступают на 
контакты 6 и 13 модуля. Фильтры предназначены для подав- 
ления остатков поднесущих, а подсоединенные между выво- 
дами 2 каждой ИС и корпусом цепочки С33018 и С38031 
предназначены для коррекции НЧ предыскажений. Для регу- 
лировки размахов цветоразностных сигналов используются пе- 
ременные резисторы 032 и 034 в эмиттерных цепях транзисто- 
ров ѴТ1 и ѴТ4. 

Ключевой каскад на транзисторе ѴТЗ предназначен для 
выключения канала цветности при приеме черно-белого изо- 
бражения, а также для включения его при приеме цветного 
изображения и на время обратного хода кадровой развертки. 
С этой целью на базу транзистора ѴТЗ с контакта 10 модуля 
через резистор 024 подается напряжение управления со схемы 
опознавания, а с контакта 11 модуля через резистор 026 и 
конденсатор С36 — кадровые импульсы отрицательной поляр- 
ности. 

При приеме черно-белого изображения, когда напряжение 
управления превышает 2,4 В (логическая 1), транзистор ѴТЗ 
открыт и замыкает на корпус выводы 13 ИС ОІ и 02. При 
этом канал цветности закрывается. В то же время кадровые 
импульсы отрицательной полярности, поступающие с контакта 
11 модуля, закрывают транзистор ѴТЗ на время обратного 
хода кадровой развертки, что обеспечивает включение канала 
цветности. Это позволяет осуществить автоматическое включе- 
ние канала цветности при появлении сигналов опознавания. 

В этом случае напряжение управления не превышает 0,4 В 
и транзистор ѴТЗ закрыт, а канал цветности открыт. 

Для ручного выключения канала цветности выводы 13 ИС 
01 и 02 выводятся через контакт 12 модуля на переключатель 
5 . 4 1 . 

Ключевой каскад на транзисторе ѴТ2 предназначен для вы- 
ключения канала цветности на время обратного хода по стро- 
кам. На его базу с контакта 9 модуля через резистор 023 по- 
ступают положительные импульсы размахом 3,2 В от генератора 
строчных импульсов, совпадающие по времени с обратным 
ходом строчной развертки. Эти импульсы открывают транзи- 
стор I Т2, что приводит к выключению канала цветности и со- 
зданию в цветоразностных сигналах площадок, необходимых 
для осуществления фиксации уровня черного в выходных ви- 
деоусилителях. 
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Рис. 6,8, Схема гашения лучей кинескопа (а) и осциллограммы 
напряжений (б) 

Питание микросхем ОІ и Б2 производится от стабилизиро- 
ванного источника напряжения 12 В через контакт 3 модуля. 
При этом напряжение на ЭК и усилители-ограничители посту- 
пает соответственно через развязывающие фильтры Я14С22 и 
Я16С24 , а на частотные детекторы соответственно через Я13С21. 
и Я17С27. 

Схема гашения лучей кинескопа во время обратного хода 
разверток (рис. 6.8, а) обеспечивает подачу на модулирующие 
электроды кинескопа отрицательных импульсов кадровой и 
строчной частоты. Под действием импульсов положительной 
полярности, поступающих на базу транзистора ѴТ2 через ре- 
зистор Я24 и цепочку Я25С18 от соответствующих генераторов, 
находящихся в модуле УМ2-1-1, транзистор ѴТ2 открывается 
и на его коллекторе образуются отрицательные импульсы га- 
шения амплитудой около 200 В. 

Для обеспечения рабочего напряжения 130, ..135 В между 
катодами и модуляторами кинескопа (рис. 6.8, б) во время 
прямого хода строчной развертки на модуляторах необходимо 
иметь напряжение 35. ,.40 В (так как уровень черного на ка- 
тодах устанавливается равным 170 В). Это достигается бла- 
годаря тому, что импульсы гашения подаются на модуляторы 
(соединитель Х4) через разделительный конденсатор С75, пос- 
ле которого постоянное напряжение в промежутках между 
импульсами составляет 35. ,,40 В. Для обеспечения стабильно- 
сти этого напряжения, вне зависимости от величины импуль- 
сов на коллекторе транзистора ѴТ2, применена схема фикса- 
ции напряжения на диоде ѴИ2 и резисторах Я36, Я47 , Я50, 
Я40, которая и поддерживает неизменным напряжение на мо- 
дуляторах кинескопа во время прямого хода строчной раз- 
вертки. 

6.5. Блок разверток 

Как видно из принципиальной схемы (рис. 6.9), формирование 
импульсов управления выходным каскадом строчной развертки 
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и их синхронизация производятся в модуле МЗ-1-1 (А$1) На 
контакт 7 модуля с контакта 1 соединителя Х2 блока развер- 
ток поступает смесь строчных и кадровых синхронизирующих 
импульсов, которые снимаются с коллекторной нагрузки тран- 
зистора ѴТ1 предварительного селектора синхроимпульсов рас- 
положенного в БОС. С контакта 7 (осциллограмма 1 на рис. 6.9) 
модуля через цепочку $1С1 синхроимпульсы проходят через 
~ора°# ^ ^ ^ (К174АФ1А) на вход амплитудного селек- 

С выхода амплитудного селектора синхроимпульсы посту- 
пают на схему совпадений 5 и на вывод 7 ИС. После вы- 
вода 7 происходит разделение синхроимпульсов на кадровые 
и строчные.^ Кадровые импульсы выделяются с помощью ин- 
тегрирующей цепочки 06С18 и через контакт 5 модуля посту- 
пают на модуль кадровой развертки МЗ-2-2. 

Строчные импульсы выделяются при помощи дифференци- 
рующей цепочки С8$8 и через вывод 6 ИС ОІ поступают на 
фазовый детектор 13. 

Для получения более точной синхронизации в ИС ОІ АПЧиФ 
колебаний задающего генератора производится в двух фазо- 
вых детекторах. Частота и фаза импульсов генератора 6 срав- 
ниваются с синхроимпульсами в фазовом детекторе 13. С вы- 
хода фазового детектора управляющее напряжение через вывод 
12 ИС и фильтр НЧ (С4, $9, $11) поступает через вывод 
/а ИС на вход задающего генератора 6 для коррекции его 
частоты и фазы. 

Во второй раз фаза импульсов задающего генератора 
сравнивается с импульсами обратного хода строчной развертки 
в фазовом детекторе 13, показанном в верхнем ряду ИС ОІ. 
Импульсы обратного хода строчной развертки положительной 
полярности снимаются с вывода 4 ТВС в блоке разверток и 

на СТ в У ыв а од Т 5 И Р С 3 К ° НТаКТ 4 М0Д У ЛЯ ’ а затем с делителя $12014 

Управляющее напряжение с выхода детектора 13 через вы- 
вод 4 ИС и цепь коррекции фазы ( $17С12С13$20$19$15 ) по- 
ступает на формирователь строчных импульсов 17. На форми- 
рователь импульсов также поступают импульсы задающего 
генератора. В результате в формирователе происходит допол- 
нительная коррекция фазы. С выхода формирователя строчные 
импульсы поступают на усилитель 1, откуда следуют на вывод 

Имеющаяся в ИС ОІ схема совпадений 5 предназначена 
д. я автоматического изменения постоянной времени фильтра 
мч на выходе задающего генератора при настройке на стан- 
цию и при наличии устойчивой синхронизации. 

В период настройки на станцию, когда необходима широкая 
полоса захвата, постоянная времени фильтра НЧ соответствен- 
но уменьшается. Однако поскольку при широкой полосе 
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Рис. 6.9. Принципиальная схема блока разверток БР-13. Осциллограммы 

напряжений (б) 

захвата и соответственно более широкой частотной характери- 
стике возрастает влияние помех, то при наличии устойчивого 
приема постоянная времени фильтра увеличивается, что при- 
водит к повышению помехоустойчивости. 

Переменный резистор К21 предназначен для подстройки ча- 
стоты задающего генератора, а К 19 — для установки правиль- 
ной фазы изображения (отсутствие «заворотов» изображения 
на краях растра). С вывода 2 ИС йі импульсы строчной ча- 
стоты поступают через формирующую цепочку К23С17К24ѴО! 
на двухкаскадный усилитель на транзисторах ѴТ1 и ѴТ2. 

Формирующая цепочка вместе с усилителем создают импуль- 
сы положительной полярности длительностью 5. ..8 мкс с раз- 
махом порядка 10 В, которые с соединителя Х2 снимаются на 
управляющий электрод тиристора ѴТ1 выходного каскада 
строчной развертки. 

Выходной каскад строчной развертки выполнен по двух- 
тиристорной схеме. В этой схеме тиристор ѴТ2 совместно с 
диодом ѴБ6 образуют ключ прямого хода, а тиристор ѴТ1 и 
диод ѴБ2 — ключ обратного хода. 

Емкости конденсаторов С9, СП, С16 и результирующая ин- 
дуктивность обмоток ТВС, РЛС, ОС представляют собой на- 
копители энергии на время прямого хода развертки, а емкости 
конденсаторов С6, С7 и индуктивность Ь4 — на время обрат- 
ного хода. 

Работа схемы основана на попеременном процессе зарядки 
и разрядки этих конденсаторов и на накоплении и отдаче маг- 
нитной энергии катушек индуктивности через тиристоры и 
диоды и описана в [4] . 

Конденсатор СЗ, резисторы Кб, К8, К9 и дроссель Ь7 пред- 
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назначены для демпфирования переходных процессов при пере- 
ключении тиристоров 1/77, ѴТ2. Конденсатор С2 препятствует 
открыванию тиристора ѴТ1 при быстром нарастании напряже- 
ния на его аноде. Через дроссель /,<3 на выходной каскад 
строчной развертки поступает напряжение питания 250 В. 

Индуктивность дросселя 7 .3 совместно с емкостью комму- 
тирующих конденсаторов С6, С7, С8 образует резонансную 
систему с такой частотой, при которой энергия в начале пря- 
мого хода поступает на выходной каскад строчной развертки 
из блока питания, а во второй половине прямого хода часть 
энергии возвращается из выходного каскада в БП. 

Конденсаторы С 12, С 13, С 14, переключаемые перестановкой 
перемычки Х17.2, позволяют ступенчато регулировать размер 
растра по горизонтали. 

Центровка производится путем коммутации выводов сое- 
динителей Х19.1 и Х19.2 перемычкой Х19.3. Дроссель ИЗ 
устраняет возможность шунтирования отклоняющих катушек 
по переменной составляющей схемой центровки. Конденсатор 
С34 шунтирует резисторы Я 19 и Я 18, определяющие пределы 
центровки по горизонтали. 

Для исключения возможности пробоев тиристоров и диодов 
в выходном каскаде строчной развертки в аварийных ситуа- 
циях, защиты кинескопа и умножителя напряжения при возра- 
стании тока через них сверх установленного значения, а также 
при замыканиях в нагрузке в телевизоре предусмотрено уст- 
ройство защиты, автоматически отключающее напряжение пи- 
тания выходного каскада строчной развертки 250 В с помощью 
модуля блокировки МБ-1. Устройство защиты срабатывает 
каждый раз когда ток нагрузки, определяемый режимом ти- 
ристора 1/77, превышает установленные пределы в 3—5 раз. 
Для того чтобы ток через тиристор ѴТ1 возрастал при аварий- 
ных ситуациях, которые могут возникнуть в телевизоре, его 
управляющий электрод связан с элементами выходного каскада 
режимы которых изменяются при возникновении аварийной 
ситуации. 

По характеру этой связи различают несколько модификаций 
блоков разверток. На рис. 6.9 представлен и нами рассматри- 
вается наиболее широко применяемый блок разверток БР-13 

В этом блоке устройство защиты от перегрузки представ- 
ляет собой мультивибратор, выполненный на транзисторах 
различной проводимости (ѴТ4, ѴТ5) . Порог срабатывания 
мультивибратора определяется стабилитроном ѴВ17 включен- 
ным в эмиттерную цепь транзистора ѴТ5. На базу транзистора 
ѵ!Ь с делителя напряжения ЯЗЯ7ЯЮ через диод ѴВ19 по- 
ступают импульсы обратного Хода строчной развертки а с ре- 
зисторов Я36, Я21 через фильтр Я34С39 и диод 1/027 — пуль- 
сирующее напряжение, пропорциональное току лучей кинескопа. 
Бели уровень напряжения, поступающий через диод ѴБ19 
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(устанавливается резистором Я7) или через диод ѴБ21, пре- 
высит допустимые пределы, транзисторы мультивибратора пе- 
реходят из закрытого состояния в открытое. При этом на кол- 
лекторе транзистора ѴТ4 формируется импульс положительной 
полярности длительностью 150. ..300 мкс, которая определяется 
цепочкой Я32С37. Поступая через ограничительный резистор 
Я28 и развязывающий диод ѴЭ18 на управляющий электрод 
тиристора обратного хода, этот импульс вызывает значительное 
потребляемого тока от источника напряжения 
25 ^®' что приводит к срабатыванию модуля блокировки МБ-1 
в БП и отключению этого источника напряжения. 

Заданный размер изображения и напряжение на аноде ки- 
п °ДЛ е Р живаю1 ' ,ся при помощи модуля стабилизации 
МЗ-З-1 (АЯЗ) . Через диод ѴОІ модуля энергия источника пи- 
тания напряжением 250 В поступает на выходной каскад 
строчной развертки. Во второй половине прямого хода часть 
энергии возвращается в источник питания. В связи с тем, что 
для этого тока диод ѴОІ оказывается включенным в непрово- 
дящем^ направлении, ток протекает через параллельцо вклю- 
ченный тиристор ѴТЗ. Время открывания тиристора определя- 
ется импульсами положительной полярности, поступающими 
с выхода усилительных каскадов на транзисторах ѴТ1 и ѴТ2. 

На контакты 3 и 4 модуля поступают соответственно поло- 
жительные и отрицательные импульсы обратного хода (осцил- 
лограммы 7 и § на рис. 6.9). Положительные импульсы вы- 
прямляются диодом ѴБ6 и подаются на делитель ЯПЯ12Я13. 
Таким образом, к катоду стабилитрона Ѵ05 оказываются при- 
ложенными часть напряжения источника 250 В (через резистор 
ЯЮ) и часть напряжения, полученного после выпрямления 
строчных импульсов. Отрицательные импульсы обратного хода 
преобразовываются интегрирующей цепью Я17С5 в импульсы 
пилообразной формы. Последние через конденсатор СЗ посту- 
пают на базу транзистора ѴТ2. Когда напряжение на катоде 
стабилитрона Ѵ05 превысит номинальное значение его пробоя, 
постоянное напряжение с движка переменного резистора Я12 
оказывается приложенным к базе транзистора ѴТ2, где, скла- 
дываясь с пилообразным напряжением, открывает транзистор. 
При этом на его коллекторной нагрузке (резисторе Я4) возни- 
кает импульс отрицательной полярности, который, в свою 
очередь, открывает транзистор ѴТ1, с коллекторной нагрузки 
которого импульс положительной полярности через конденса- 
тор С1 поступает на управляющий электрод тиристора ѴТЗ. 
Тиристор открывается и начинает пропускать ток из выходного 
каскада строчной развертки в источник питания. Таким обра- 
зом, момент открывания тиристора ѴТЗ в модуле стабилизации 
зависит от размаха импульсов обратного хода строчной раз- 
вертки, значения постоянного напряжения на выходе источни- 
ка 250 В и положения движка переменного резистора Я 12, 
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установленного при регулировке напряжения на аноде кине- 
скопа . 

В зависимости от интервала времени между поступлением 
запускающего импульса с модуля МЗ-1-1 на управляющий 
электрод тиристора обратного хода в выходном каскаде строч- 
ной развертки и открыванием тиристора ѴТЗ в модуле стаби- 
лизации большая или меньшая часть энергии возвратится в 
источник питания, сохранив при этом в выходном каскаде то 
ее значение, которое необходимо для поддержания заданного 
размера и напряжения на аноде кинескопа. 

В модуль кадровой развертки МЗ-2-2 (АЯ2) входит усили- 
тель-ограничитель кадровых синхроимпульсов, задающий гене- 
ратор, дифференциальный и парафазный усилители и выход- 
ной каскад. 

Кадровые синхроимпульсы положительной полярности с 
контакта 2 модуля (осциллограмма 2 на рис. 6.9) через ин- 
тегрирующую цепь Я1С2 поступают на усилитель-ограничитель 
на транзисторах ѴТ1, ѴТ2. Задающий генератор на транзисто- 
рах ѴТЗ, ѴТ4 собран по схеме мультивибратора. 

Пилообразное напряжение развертки по вертикали (осцил- 
лограмма 3 на рис. 6.9) формируется при зарядке конденсато- 
ров С5 — С7 через резисторы Я12 — Я14, Я16 и их разрядке 
через диод Ѵйі и транзистор ѴТ4. Для улучшения линейности 
изображения введена 5-образная коррекция пилообразного на- 
пряжения за счет положительной ОС по току. Напряжение 
ОС с резистора Я39, включенного в цепь кадровых отклоня- 
ющих катушек, поступает через резисторы Я23 и Я 17 в точку 
соединения конденсаторов С5 и С7. Сформированное пилооб- 
разное напряжение поступает на базу транзистора ѴТ6 ДУ. 
На базу другого транзистора ѴТ7 этого усилителя воздействует 
напряжение ОС по переменному току (с резистора Я39 через 
конденсатор С 12) и по постоянному току (через резистор ЯЗЗ). 

Центровка изображения по вертикали зависит от среднего 
тока выходных транзисторов, который протекает через отклоняю- 
щие катушки. Его устанавливают переменным резистором Я 18, 
изменяющим напряжение смещения на базе транзистора ѴТ6 Д,у! 
Напряжение на базы транзисторов выходного каскада посту- 
пает с коллекторной (резисторы Я34 и Я32) и эмиттерной 
(резистор Я36 ) нагрузок парафазного усилителя на транзисто- 
ре ѴТ8. Для уменьшения длительности обратного хода лучей 
по вертикали с выхода модуля через конденсатор С16 в точку 
соединения резисторов Я32 и Я34 подано напряжение ОС. Вы- 
ходной каскад собран по бестрансформаторной схеме на тран- 
зисторах ѴТ9 и ѴТ11. 

Подушкообразные искажения корректируются в модуле 
коррекции МЗ-4-1 (АЯ4) . Он содержит корректирующий транс- 
форматор Т1, первичная обмотка которого подключена через 
резистор ЯЗ к выводам 10 в 11 выходного строчного трансфор- 
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матора. Вторичная обмотка корректирующего трансформатора 
через регулятор фазы и включена последовательно с кадро- 
выми отклоняющими катушками, р 


6.6. Устройство сведения лучей 

Устройство сведения лучей телевизоров УПИМЦТ состоит из 
регулятора сведения РС-90-3 и блока сведения БС-11 (рис. 6.10). 

отличие от более ранних моделей цветных телевизоров в 
этом устройстве отсутствует магнит бокового смещения «синего» 
луча. Боковое статическое и динамическое сведения синих вер- 
тикален осуществляется в нем при помощи трех дополнитель- 
ных электромагнитов, установленных в регуляторе сведения. 

Для регулировки сдвига по горизонтали «синего» луча ис- 
пользуется установленный на блоке сведения переменный 
резистор Ц], на один из выводов которого подается с БР 
постоянное напряжение 3,5 В, а на другой — минус 3,5 В. 

С помощью катушки Ы, на которую через контакты 5 и 8 
соединителя Х4 подают с БР разнополярные строчные импульсы, 
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изменяют наклон пилообразного тока, протекающего через 
катушки электромагнитов бокового смещения «синего» луча 
осуществляя тем самым перемещение луча по краям изобра- 
жения для сведения его с желтыми вертикалями, 

Принципиально БС-11 отличается от блоков сведения теле- 
визоров других типов кадровым сведением красно-зеленых и 
сине-желтых линий, а также тем, что в этом блоке установ- 

Л - Ы та ЛЯТ ° рЫ нап Р яжени й на ускоряющих электродах 
К4/ — Я34 и симметрирующие катушки 14, 15, включенные 
последовательно со строчными катушками ОС. Особенностью 
кадрового сведения является отсутствие взаимного влияния 
между сведением лучей в нижней и в верхней частях изобра- 
жения, а также формирование параболического напряжения 
для электромагнитов регулятора сведения в основном нелиней- 
ными элементами — стабилитронами. Так, для сведения крас- 
но-зеленых линий в верхней части изображения используется 
диод ѴОІІ, а стабилитрон Ѵ012 с конденсатором СП и пере- 
менный резистор Я18 с конденсатором С7 служат формиро- 
вателями параболического напряжения. Резистором Я 19 регу- 
лируют размах напряжения одновременно на катушках кадро- 
вого сведения «красного» и «зеленого» лучей, следовательно 
сводят красно-зеленые вертикали. Резистором Я18 изменяют 
форму тока в обеих катушках и таким образом также сводят 
красно-зеленые вертикали, но в середине верхней части изображе 
ния. Переменным резистором ЯП перераспределяют токи между 
«красной» и «зеленой» катушками регулятора сведения и тем 
самым сводят красно-зеленые горизонтальные линии в верхней 
части изображения. 

Так как через диод ѴБ11 проходит только положительная 
часть пилообразного кадрового тока, то в этот промежуток 
времени диоды Ѵ07 и Ѵ08 закрыты, а ѴС >3 и Ѵ04 открыты. 
Для сведения красно-зеленых линий в нижней части изобра- 
жения используется цепь, формирующая параболическое напря- 
жение (Ѵ013Ѵ02С1), на которую через диод ѴОІ подается 
кадровый импульс. Во время отрицательной части кадрового 
импульса диоды ѴИЗ и ѴИ4 закрыты, а Ѵ07 и ѴВ8 открыты. 
Іеременными резисторами Я4 и Я7 сводят красно-зеленые вер- 
тикальные линии, а резистором /?// — горизонтальные линии 
в нижнеи части изображения. 

^Раздельная регулировка сине-желтых горизонтальных ли- 
нии в верхней и нижней частях изображения осуществляется 
благодаря наличию диодов Ѵ014 и Ѵйіб. 

Регулировкой индуктивности катушки Ь4 сводят красно-зеле- 
ные центральные линии по горизонтали, когда они перекрещива- 
ются в центре экрана, а І5 — при их перекрещивании по краям. 

Схема строчного сведения красно-зеленых линий по верти- 
кали в левой и правой частях изображения практически не от- 
личается от аналогичной схемы сведения в телевизорах других 
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типов ( С2 , ІЗ , С6, Я 8 , /?9, Д/2, Д/<3, 1Д)6). Изменением индук- 
тивности катушки ЬЗ совмещают красно-зеленые вертикальные 
линии, когда они располагаются одинаково (справа или слева) 
по отношению друг к другу. Переменным резистором Я9 сво- 
дят вертикальные линии при их различном положении друг 
к другу (например, в правой части изображения зеленые вер- 
тикали расположены слева от красных, а с левой — справа) . 

Отличительной особенностью схемы строчного сведения си- 
не-желтых линий (С4, Ь2, С8, Д/5, Д/6, ЯМ, ѴЯ9) является 
возможность дополнительного сведения этих линий вдоль цент- 
ральной горизонтали. Для этой цели резистор Я15 можно за- 
мыкать или размыкать перестановкой перемычки Х7.2. 

6.7. Система питания 


Система питания телевизоров УПИМЦТ состоит из блока 
трансформатора БТ- 11-1 (Л/2) и блока питания БП-15 (А2) 
Принципиальная схема системы питания и устройства раз- 
магничивания показана на рис. 6 11 у р р 

стѵ^аюГняТп Напря * ения от силового трансформатора по- 
ступают на БП, устройство размагничивания и подогреватель 
иИгшскопа соответственно через соединители Х2(А2), Х4(А7) 

п, * ПИ Т/^ Я имеются Два мостовых выпрямителя на 

диоде \о 7 п~я л И — ѴВ13, однополупериодный на 

б"Гировк„МБ-7м“Т ТОРа ШПР ” ЖеНИ ” 12 В “ 15 В и модуль 

ті 7Т МеННО , е ” а "Р яжение 18 В с силового трансформатора 
(обмотки 4 4) выпрямляется мостовой схемой на диодах 
ѵиі V 04, фильтруется П-фильтром С1.2С1.3С1.4Я1С1.1 и 

подается на стабилизаторы напряжений 12 В и 15 В 

і/тч7 абИЛ г И с 3а п 0р ^ нап Р яжени й 12 В (на транзисторах ѴТ1 — 
ЛѴД и ] , 5 В ( на транзисторах ѴТ4 — ѴТ6) представляют 
собой стабилизаторы компенсационного типа с непрерывной 
регулировкой. Схемы обоих стабилизаторов идентичны Стаби- 
лизированное напряжение 15 В через контакт 3 соединителя 

л. э,ука"-у У ПЩ и" ун° ДЛЯ ” ИТа '"" Я Т0ЛЬК ° м0дулей кава - 
Стабилизированное напряжение 12 В через контакт / того 
же соединителя поступает на БОС для питания модулей ка- 
налов цветности и яркости и радиоканала, через контакт 8 
соединителя ХЗ(АЗ) в БР — для питания модуля синхрониза- 
ции и управления строчной разверткой МЗ-1-1 и устройства за- 
щиты, а через контакт 4 соединителя Х4(А4) — на БУ 

Напряжение минус 12 В для питания селектора каналов 
ГлД-и-1 создается элементами Я17, Ѵй9 и поступает на БУ 
через контакт 3 соединителя Х4(А4). Эта цепь понижает и 
стабилизирует напряжение минус 18 В, поступающее из БР. 
Для питания выходного каскада строчной развертки и 
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устройств блока управления используется напряжение 250 В 
сформированное мостовой схемой на диодах ѴОЮ—ѴОІЗ из 
переменного напряжения 190 В, поступающего с силового транс- 
форматора 77 (обмотки 5 — 5'). Выпрямленное напряжение 
фильтруется П-фильтром С8С9Н20С 10 БП и поступает через 
контакт 5 соединителя ХЗ(АЗ) на БР, а через контакт 2 сое- 
динителя Х4(А4) на БУ. 

В минусовую цепь моста включен модуль блокировки МБ-1. 
Он предназначен для кратковременного отключения питания 
от выходного каскада строчной развертки при кратковремен- 
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Напряжения в ноВупе Олотровш (арі) указаны относительна (+) тйенсаторов СІ,С2 


Рис. 6.11. Принципиальная схема системы питания и устройства размагничи- 

вания 


ных нарушениях его режима работы (переходный процесс при 
включении телевизора, кратковременный пробой тиристора об- 
ратного хода и др.) и полного отключения при наличии в нем 
неисправности. 

МБ обеспечивает также задержку на 1...2 с подачи напря- 
жения 250 В на выходной каскад строчной развертки. Такая 
задержка, в частности, характеризует исправность работы 
модуля. ѵ 

Тиристор ѴТ4 модуля включен последовательно в цепь ис- 
точника напряжения 250 В и управляется через диод ѴИЗ 
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ключом на транзисторе ѴТ5. Этот транзистор, в свою очередь, 
управляется ждущим мультивибратором на транзисторах ѴТ2 
и 1 /Тб. При нормальной работе выходного каскада строчной 
развертки мультивибратор находится в ждущем режиме, когда 
транзистор ѴТ6 закрыт, а ѴТ2 насыщен, так как его база через 
резистор КЗ подключена к источнику питания. Тиристор ѴТ4 
в этом случае открыт, так как его управляющий электрод 
через диод ѴйЗ и резистор К7 подключен к источнику пита- 
ния, а закрытый транзистор ѴТ5 не шунтирует переход управ- 
ляющий электрод — катод тиристора, 

При возрастании тока через выходной каскад строчной раз- 
вертки отрицательное напряжение на включенном последова- 
тельно в цепи питания выходного каскада резисторе КП так- 
же возрастает. Это напряжение через резистор К13 и диод Ѵ02 
поступает на базу транзистора ѴТ6 и открывает его (транзи- 
стор ѴТ2 при этом закрывается). Транзистор ѴТ5 также от- 
крывается напряжением на резисторе КЮ и шунтирует переход 
управляющий электрод — катод тиристора. Он закрывается и 
тем самым прекращает подачу питающего напряжения на вы- 
ходной каскад строчной развертки. Через время, определяемое 
в основном номиналами элементов КЗ и С/, мультивибратор 
вернется в исходное состояние и напряжение питания вновь по- 
ступит на выходной каскад. 

При кратковременном нарушении режима выходного каска- 
да после одного-двух отключений телевизор снова продолжает 
работать. Если же нарушение будет постоянным, то через не- 
сколько отключений и повторных включений напряжение пи- 
тания полностью отключится от выходного каскада строчной 
развертки. Это произойдет в результате шунтирования перехо- 
да база — эмиттер транзистора ѴТ2 транзистором ѴТЗ. Он, в 
свою очередь, откроется напряжением, накопленным на кон- 
денсаторе С2 по мере его заряда через резистор Кб импуль- 
сами, создаваемыми на резисторе К8 при каждом переключе- 
нии ждущего мультивибратора. Такое состояние модуля может 
продолжаться сколь угодно долго, пока телевизор не будет 
выключен и вновь включен после устранения неисправности в 
выходном каскаде строчной развертки. 

Модуль МБ-1 питается напряжением, создаваемым однопо- 
лупериодным выпрямителем на элементах ѴИ7, С5, располо- 
женных на кроссплате БП. Это напряжение (12 В) подается 
через контакты 2 и 3 модуля на стабилизатор, образуемый эле- 
ментами модуля К1 и Ѵйі. 

Размагничивание кинескопа осуществляется устройством, 
состоящим из терморезистора К1 (типа СТ15-2— 127 В), огра- 
ничительного резистора К2 и петли размагничивания И, 7,2. 
Устройство питается переменным напряжением 127 В, посту- 
пающим от БТ через соединитель Х4. 

Терморезистор состоит из двух соединенных последователь- 
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но терморезисторов с положительным температурным коэффи- 
циентом. Между средним выводом терморезистора и контактом 
/ соединителя Х4 включен вспомогательный резистор К2. В хо- 
лодном состоянии суммарное сопротивление терморезистора 
составляет 15. ..35 Ом, и при включении телевизора ток через 
петлю размагничивания достигает 3...5 А. Ток, протекающий 
.через терморезистор, вызывает его быстрый нагрев, что при- 
водит к резкому возрастанию его суммарного сопротивления и 
уменьшению амплитуды колебания переменного тока в петле 
размагничивания (не превышающую 5 мА через 2 мин после 
включения телевизора). В дальнейшем большое сопротивление 
левой (на рис. 6.11) половины терморезистора поддерживается 
током, протекающим через нее и резистор 4(2, а большое со- 
противление правой половины — тепловым контактом между 
обеими частями терморезистора. Большое сопротивление тер- 
морезистора при работе телевизора препятствует протеканию 
переменного тока через обмотки петли размагничивания и по- 
явлению фона на растре. 

6.8. Блок управления 

Блок управления телевизоров УПИМЦТ состоит из оператив- 
ных регуляторов, платы согласования и устройства выбора 
программ СВП-4-1 (см. гл. 5). Принципиальная схема блока 
управления показана на рис. 6.12. 

Насыщенность (переменным резистором 4(23), контраст- 
ность ( К27 ) и яркость ( 4(25 ) регулируются изменением посто- 
янных напряжений, которые через соединитель Х7(А1) посту- 
пают на электронные регуляторы, входящие в состав ИС ОІ 
и 02 модуля яркостного канала и матрицы УМ2-3-1. 

Громкость регулируется с помощью переменного резистора 
4(32 путем подачи напряжения НЧ через соединитель ХЗ(А1) с 
выхода модуля УПЧЗ (УМ1-2) на вход модуля УНЧ (УМ1-3). 
Соединитель Х5(А12) соединяет выключатель сетевого питания 
5А1 с БТ. 

Плата согласования служит для подачи напряжения АПЧГ 
последовательно с управляющим напряжением ручной настрой- 
ки и обеспечивает одинаковую полосу захвата частоты гетеро- 
дина СК во всем диапазоне ручной настройки. Кроме того, 
плата^ используется для формирования ' напряжения питания 
устройства СВП-4-1, а также в качестве промежуточного уст- 
ройства, через которое управляющие напряжения с устройства 
СВП-4-1 поступают через соединители Х9.1 и Х9.2 на СК-В-1. 

Через соединитель Х4 на плату согласования поступают 
напряжения 250, 12 и минус 12 В от блока питания. Из на- 
пряжения 250 В с помощью делителя 4(ЗК74( 1 5 получают напря- 
жения 200 В и 30 В. Напряжение 30 В стабилизируется ста- 
билитроном Ѵ02 и поступает через переменные резисторы 
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Рис. 6.12. Принципиальная схема блока управления 


платы предварительной настройки устройства СВП-4-1 для 
питания варикапов СК. 

Напряжение 200 В используется для питания индикаторных 
ламп и дешифратора устройства СВП-4. 

Переключатель 8В1 предназначен для отключения устрой- 
ства АПЧ Г при ручной подстройке частоты гетеродина. В поло- 
жении этого переключателя «РПЧ» (кнопка отжата) контакт 
/ модуля АПЧГ замыкается на корпус и на варикапы СК по- 
ступает только напряжение ручной настройки. Помимо питания 
транзисторных каскадов устройства СВП-4-1 напряжение 12 В 
используется для питания смесителя в СК-В-1 (через контакт 
4 соединителя Х9.1) и для регулировки насыщенности (пере- 
менным резистором Р23), яркости (Р25) и контрастности 
(Р27). 

Как было сказано выше, схема платы согласования должна 
обеспечить постоянство полосы захвата частоты гетеродина в 
селекторе каналов. Дело в том, что эта частота при малых 
значениях управляющего напряжения довольно быстро идет 
вверх (регулировочная характеристика гетеродина), а при 
больших управляющих напряжениях наклон ее сильно умень- 
шается. Таким образом, небольшое изменение напряжения 
управления при малых его значениях вызывает значительное из- 
менение частоты гетеродина, а при больших значениях напря- 
жения управления изменения частоты оказываются меньшими. 
Кроме того, известно, что полоса захвата частоты гетеродина 
пропорциональна расстоянию между точками перегиба 5-об- 
разной кривой устройства АПЧГ. Поэтому, чтобы полоса за- 
хвата была одинаковой во всем диапазоне регулировки, необ- 
ходимо, чтобы раствор 5-образной кривой при малых напря- 
жениях был небольшой, а при больших — значительный. 

В плате со/ласования для этой цели используются диоды 
КД/ и Ѵ04 управляемого ограничителя. Режим ограничения 
напряжения определяется потенциалом, который создается на 
резисторах /?/, Р2, Р4, подключенных к выходу эмиттерного 
повторителя устройства СВП-4-1. При малых значениях на- 
пряжения настройки падение напряжения на резисторах мало 
и соответственно небольшое напряжение приложено к диодам' 
КО/ и Ѵ04. Очевидно, что напряжение АПЧГ, поступающее 
в точку соединения этих диодов, будет значительно ограничено. 
При больших значениях напряжения настройки степень огра- 
ничения становится меньше из-за того, что к диодам КО/ и К04 
будет приложено большее запирающее напряжение. Резисторы 
/?/, Р2, Я4 управляемого ограничителя подобраны так, что на 
всех диапазонах МВ полоса захвата изменяется в небольших 
пределах около оптимального значения. Для уменьшения по- 
лосы захвата в диапазоне ДМВ, в котором крутизна регули- 
ровочной характеристики гетеродина больше, чем в диапазоне 
МВ, параллельно выходу устройства АПЧГ включен полевой 


145 


транзистор ѴТЗ. В диапазоне МВ транзистор закрыт напря- 
жением 30 В, поступающим на его затвор через резисторы 
К5 и Я8. В диапазоне ДМВ на базу транзистора ѴТ2 пода- 
ется открывающее напряжение, в результате чего затвор тран- 
зистора ѴТЗ оказывается подключенным к корпусу через ре- 
зистор Я8 и открытый транзистор ѴТ2. Транзистор ѴТЗ также 
открывается и сопротивлением сток-исток шунтирует выход 
устройства АПЧГ, уменьшая крутизну его 5-образной харак- 
теристики и тем самым уменьшая полосу захвата устройства 
АПЧГ в диапазоне ДМВ. 

Ограничение 5-образной кривой устройства АПЧГ способ- 
ствует также устранению ложных захватов гетеродина шумами 
или станциями, расположенными рядом по частоте при выклю- 
чении телевизионного передатчика или отключении антенны, 
когда отключение устройства АПЧГ в устройстве СВП-4-1 не 
происходит. 


6.9. Особенности телевизоров УПИМЦТ-М-61 

Телевизоры УПИМЦТ-М-61 («Рубин Ц-208») отличаются от 
телевизоров УПИМЦТ-61 меньшим потреблением электриче- 
ской мощности. 

Изменения схемы и конструкции внесены в блоки развер- 
ток, трансформатора и управления. Новым блокам разверток 
и трансформатора присвоены соответствующие обозначения: 
ЬР-17 и БТ-12. 

Уменьшение потребляемой мощности до 145 Вт (см. 
табл. 3.1) достигнуто понижением напряжения питания выход- 
ного каскада строчной развертки с 250 В до 175 В за счет 
уменьшения числа витков в обмотке 5—5' силового трансфор- 
матора 77 в блоке трансформатора БТ-12. 

Схема выходного каскада строчной развертки блока БР-17 
отличается от применяемой в блоке БР-13 тем, что формиро- 
вание импульсов запуска тиристора прямого хода Ѵ52 (в 
Агп Ѵ12 > Производится при помощи трансформатора Т2 
(ТВ-1), конденсаторов С4, С5 , дросселя 16 (ДЗ-2) и резистора 
по ™ енены номиналы резисторов демпфирующей цепи #6 
и ИЗ. Измененный участок схемы блока разверток показан на 

РИС. (Э. 1 о . 

Устройство защиты от перегрузки,- выполненное пб той же 
схеме, что и в блоке БР-13, в БР-17 размещено на кросспла- 
те. На ней отсутствует перемычка Х13.1, предназначенная в 

гти е мч°? а і Х УПИМ Ц Т - 6 ‘ я™ отключения модуля стабилиза- 
ц и МЗ-З-1 при отыскании причин срабатывания устройства 

3 2 Щ И Т Ы , 

Блок управления телевизора УПИМЦТ-М-61 отличается от 
ранее выпускающихся отсутствием резистора ЯЗ и изменением 
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Рис. 6.13. Схема измененного участка 
блока разверток БР-17 
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номинала резистора /?7 с 27 кОм 
до 18 кОм из-за уменьшения 
до 175 В напряжения, посту- 
пающего на контакт 2 сое- 
динителя Х4 б^ока управле- 
ния. 

В блоке трансформатора 
ВТ-12 взамен предохранителей 
ПМ применены инерционные 
плавкие вставки ВПТ 19- в по- 
зиции РѴ2 на 3,15 А (в БТ-11- 
1 — ПМ 4А); в позиции РІІЗ 

БТ-ПЦ — ПМ 0,5 А) ПМ ЗА) ’ В П03ИЦИИ РШ Н3 °’ 315 А ( в 

В сетевой колодке РБ-2Д взамен предохранителей ПМ 4А 
применены инерционные плавкие вставки ВПТ 19 на 2А 

меняемоетк И п° РаХ УПИМ Ц Т - М - 61 сохранена полная взаимоза- 
рах УПИМЦТ 61 ТИПНЫХ М0ДуЛей ’ применяющихся в телевизо- 
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ГЛАВА 7. Телевизоры ЗУСЦТ 

7.1. Общие сведения 

нес С кппы 0 ? Р п Н я ЫХ ЦВеТНЫХ телевиз °Р ах ЗУСЦТ применяются ки- 
нескопы с размером экрана по диагонали 51, 61 и 67 см 

Телевизоры имеют единую принципиальную электрическую 
схему и конструкцию и отличаются типами устройств Р выбора 

ос Р обен а но М стями аРИаНТаМИ некото Р ых ««Дулей, обусловленных 
особенностями применяемых кинескопов. 

Конструкция и схема телевизоров ЗУСЦТ позволяет осу- 

ПТ ТЬ ФУ нкциональн °е наращивание телевизоров, внедряя 
о мере открывающихся возможностей новые устройства — бес- 
проводное дистанционное управление (БДУ), синтезатор частот 
микропроцессорное управление, стереозвуковое сопровождение! 
устройство видеотекста и т. п. ѵ 

Модульная конструкция телевизоров на унифицированном 
моношасси (едином для всех типов телевизоров) улучшает 
ремонтопригодность и позволяет модернизировать модули без 
существенных изменений технологического процесса произ- 
водства. ^ 

гл з СТРУКТУРНаЯ Схема телевиз °Р° в ЗУСЦТ рассмотрена в 
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Ѵ5/(ѴТ1 В 6РЧЗ) 


7.2. Блок управления 


На рис. 7.1 показан один из вариантов блока управления 
БУ- 14 телевизоров ЗУСЦТ. В его состав входят оперативные 
регулировки «Яркость», «Насыщенность», « Контрастность », 
« Громкость », « Тембр НЧ», « Тембр ВЧ», усилитель звуковой ча- 
стоты, а также выключатели сети (5 В1), динамической голов- 
ки (5В2) и АПЧГ (5ВЗ). 

Регулировка насыщенности, контрастности и яркости произ- 
водится при помощи переменных резисторов В1, В2, ВЗ, в 
общую точку соединения которых подано напряжение 12 В. 
С движков этих резисторов постоянные напряжения через кон- 
такты 1, 2, 3 соединителя Х5(А2) подаются на модуль цвет- 
ности. Регулятор насыщенности совмещен с выключателем 
цвета. Регулировка громкости производится при помощи пере- 
менного резистора В 14, соединенного через резистор В15 и кон- 
такт 6 соединителя Х9(А1) с .выводом 7 ИС ОЗ УПЧЗ (в 
субмодуле радиоканала СМРК-2). Усилитель 34 выполнен на 
ИС ОІ, в состав которой входят усилитель напряжения, фазо- 
инвертор и усилитель мощности, собранный по двухтактной 
бестрансформаторной схеме. Напряжение звуковой частоты с 
контакта 3 соединителя Х9(А1) через переходной конденсатор 
С13 и гасящий резистор В24 поступает с УПЧЗ на вывод 8 
ИС ОІ. Необходимое смещение на ИС 01 подается через ре- 
зистор В22. Выход двухтактного усилителя мощности (вывод 
12 ИС 01) через разделительный конденсатор С5 и контакт 
1 соединителя Х16 связан с одним из выводов динамической 
головки В1. Второй ее вывод соединяется с корпусом через 
контакты 3 соединителя Х16 и 1 соединителя XII ( А9.1 ) и 
выключатель 5В2 

К выводу конденсатора С5 через ограничительный резистор 
В5, контакт 9 соединителя XII ( А9.1 ) и контакты / и 4, 
5 соединителя XI могут подсоединяться головные телефоны. 

Для регулировки тембра используется изменение частотно- 
зависимои обратной связи. В области ВЧ для этой цели 
используется цепь, образованная резисторами В19, В4 и конден- 
саторами СЗ, С2, подсоединенная через конденсатор СЮ к вы- 
воду 6 ИС 01. 

Частотно-зависимая обратная связь в областф НЧ образо- 
вана резисторами В18, В1, В2 и конденсаторами С1, С4. Она 
подключена к выводу 6 ИС ОІ также через конденсатор СЮ. 
Цепочка В20С14 служит для предотвращения самовозбуждения 
усилителя на средних звуковых частотах, а С7, С9 — в обла- 
сти ВЧ. Резистор В23 определяет напряжение обратной связи 
и коэффициент усиления. 
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Рис. 7.1. Принципиальная схема блока управления телевизоров ЗУСІІТ 


Напряжение 15 В для питания ИС Б1 поступает с контак- 
та 3 соединителя Х6(АЗ) через фильтр Я7С6С12 на вывод 
/ и через резистор Я21 на вывод 4. 

Напряжение для питания варикапов, устанавливаемое в 
устройстве выбора программ, формируется при помощи ста- 
билизатора. На стабилизатор, образованный делителем из ре- 
зисторов Я9, Я8, Я6 и стабилитроном ѴОІ, с контакта 2 
соединителя Х6 (/15) поступает напряжение 220 В. 

7.3. Модуль радиоканала МРК-2 


Модуль радиоканала МРК-2 (рис. 7.2) включает селекторы ка- 
налов СК-М-24-2 и СК-Д-24, субмодуль радиоканала СМРК-2 
и субмодуль синхронизации УСР. 

Субмодуль радиоканала СМРК-2 (рис. 7.3) содержит ка- 
нал изображения и канал звукового сопровождения. 


Канал изображения 


Полный цветовой телевизионный сигнал (ПЦТС) на проме- 
жуточной частоте с выхода СК-М-24-2 через контакт 20 сое- 
динителя XI и конденсатор С1 поступает на базу транзистора 
I//. Питание транзистора производится через резистор ЯЗ от 
источника напряжения 12 В. Напряжение смещения определя- 
ется делителем Я1Я2. С коллекторной нагрузки транзистора 

резистора Я4 — усиленный сигнал поступает на вывод 2 поло- 
сового фильтра 21, в качестве которого использован пьезо- 
электрический фильтр ПЧ на поверхностно-акустических вол- 

ѵгтиы АВ ^' ПрИ помощи этого фильтра формируется АЧХ 
УПЧИ с заданными нормами затухания в полосе подавления 
паразитных сигналов и требуемой полосой пропускания. По- 
тери фильтра ПАВ в полосе пропускания компенсируются 
усилением транзистора ѴТ 1 и двухкаскадным апериодическим 
усилителем на транзисторах ѴТ2, ѴТЗ. 


В коллекторных цепях транзисторов ѴТ2 и ѴТЗ включены 
резисторы ЯП, Я12 и Я14 соответственно. Назначение этих 
резисторов — создать равные по размаху напряжения, которые 
поступают через конденсаторы С8, С7 и выводы 1 и 16 ИС02 
на регулируемый усилитель 1. 


ИС ОІ выполняет функции УПЧИ, синхронного детектора 
устройства задержанной АРУ и АПЧГ, 

С выхода регулируемого усилителя 1 сигнал поступает на 
синхронный детектор 2, к которому через выводы 8 и 9 ИС 
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подключен опорный контур ЫС19Ц31. С выхода детектора 
сигнал поступает на устройства АРУ 6, 3 и через усилитель 
на вывод 12 ИС. Опорный контур имеет емкостную связь 
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Рис. 7.2. Схема соединений модуля радиоканала МРК-2 
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Рис. 7.3. Принципиальная схема субмодуля радиоканала СМРК-2 




с контуром І2С25 , который через выводы 10 и 7 ИС подсое- 
динен к синхронному детектору 5 устройства АПЧГ. В детек- 
торе сравнивается частота сигнала, поступающего на него с 
синхронного детектора 2 с частотой опорного контура (38 МГц) 
и вырабатывается напряжение ошибки, пропорциональное раз- 
ности этик частот. Значение и знак этого напряжения опр“ 
° тклонением частоты гетеродина от номинального 

оста то чнп & Д п Г п ИЗМ о енения часТоты гетеродина до значения 
остаточной расстройки это напряжение после усилителя по- 

стоянного тока 4 через вывод 5 ИС, резистор #25 и контакт 

каналов™ СКМ и 9 П0С 7 упает в цепь настройки селектора 
рис 4 4) СК ' М ' 24 " 2 ( контакт 4 соединителя XI на 

вывоІа К 6 Р ИС а л^ ПЧГ производится замыканием на корпус 
АПЧГ нс пост, РѲЗ РеЗИСТОр * 29 ' При этом напряжение 
вол 5 иг пГ В ЦеПЬ иастройки СК, а на ее шине (вы- 
д о ИС 02) устанавливается напряжение порядка 6 В 
образованное делителем %24%28. г 

Нагрузкой усилителя 7 ИС 02 (вывод. 12) является цепь 

коррекции АЧХ в области ВЧ (ЬЗ, К26, С26) . С резистора 

Р 1*479 резистор Щ сигнал поступает на режекторный кон- 

ния (6 5’ МП ТТ 9 ЬШ НЭ ВТ ° Р ^ Ю ПЧ звукового сопровожде- 
ния (0,0 МІЦ). полосовой пьезокерамический фильтр 

Фильтр подсоединен к базе транзистора ѴТ4 предназна- 

скадаТи Д С Я ня 0ГЛаС0ВаНИЯ ТрЭКТа УПЧИ 'последующими ка- 

динителя XI П итс* транзистора ~^1 через контакт 7 сое- 
динителя XI ПЦТС поступает на субмодуль синхронизации ня 

модуль цветности МЦ-2, а также на устройство ?отяж"„ия с 
видеомагнитофоном при его наличии. Р 

п „. Р « ССМ0ТрИМ работу У ст Р°нства АРУ. Устройство АРУ 3 6 
ірабатывает напряжение управления, которое подается на 
регулируемый усилитель 1, а также через УПТ 3 1 вывод 4 
5^ °у) цепь # 2 ЗС15, делитель Я22Ц17 , контакт 14 соедини- 

СК М 24 2 На , В ™а?, РУ 6 соединителя ™ 

(пипА7\ п рис ' 4 ' 4) и контакт 4 соединителя СК-Д-24 
С13Р20Г 4 ^ СТ0ЯШаЯ ВреМеНИ АРУ определяется фильтром 
залепжки ДРѴ подс ° единенным к выводу 14 ИС 02. Уровень 
усиление ппн мя ДИМЫИ ДЛЯ устранения ее влияния на 
стором Р/ГппГ Уровнях сигнала, устанавливается рези- 

стором К 18, подсоединенным к ИС 02 через вывод 3. 


Канал звукового сопровождения 


«27 С ГвГ 7 ИС % ПЦТС ' Чере3 Др0 “ ель Резистор 
ческого полосового фи Л ьтрГ;7' , нястр«н„о“ ОД »а" 
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звукового сопровождения (6,5 МГц). Выделенная ПЧ звукового 
сопровождения через ограничитель 2 поступает на вход ча- 
стотного детектора 3. Его настройка производится опорным 
контуром 6, выполненным в виде пьезокерамического фильтра. 
С выхода частотного детектора 3 сигнал 34 поступает на 
входы регулируемого 5 и нерегулируемого 4 усилителей. Выход 
нерегулируемого УЗЧ через вывод 4 ИС и контакт 5 соеди- 
нителя связан с устройством сопряжения с видеомагнитофо- 
ном. С выхода регулируемого УЗЧ сигнал через вывод 6 
ИС йЗ и контакт 3 соединителя XI поступает на плату ос- 
новных регулировок в блоке управления. 

Для возможности отключения УПЧИ и УПЧЗ, что бывает 
необходимо при работе с видеомагнитофоном и сервисными 
устройствами, вывод 14 ИС через резистор Я20 и диод 
Ѵйі, а также вывод 7 ИС йЗ через резистор Я34 и диод 
ѴИ2 могут быть замкнуты на корпус через контакт 6 соедини- 
теля XI. 

Субмодуль синхронизации УСР (рис. 7.4) выполняет функ- 
ции амплитудного селектора СИ, ЗГ строчной развертки и 
АПЧиФ, формирователя кадровых СИ, а также стробирующих 
импульсов для модуля цветности. 

На входе субмодуля синхронизации установлен инвентиру- 
ющий каскад на транзисторе ѴТ1. Каскад предназначен для 
изменения фазы ПЦТС, который с коллекторной нагрузки тран- 
зистора ѴТ1 через цепочку К9СЗ и вывод 9 ИС поступает 
на амплитудный селектор, 

Амплитудный селектор выделяет из ПЦТС кадровые и строч- 
ные СИ. После разделения этих импульсов кадровые импульсы 
усиливаются в выходном каскаде 5 и через вывод 8 ИС, рези- 
стор К 18 и контакт 8 соединителя XI поступают на модуль 
кадровой развертки. 

Строчные импульсы в фазовом детекторе 2 сравниваются 
по частоте и фазе с импульсами ЗГ 4. На выходе детектора 
образуется напряжение ошибки, которое через вывод 13 ИС 
и фильтр С9С1 1К.10К8С8, резистор ^ 11 и вывод 15 ИС по- 
ступает на ЗГ, подстраивая его частоту и фазу. Одновременно 
строчные импульсы поступают на пиковой детектор совпаде- 
ний 7, куда заводятся строчные импульсы с вывода 6 ИС. 

Напряжение с выхода пикового детектора подводится к ком- 
мутатору постоянной времени устройста АПЧиФ 3. Когда СИ 
и импульсы обратного хода совпадают по времени (устойчивая 
синхронизация), сигнал, который приходит на коммутатор, вы- 
зывает шунтирование на корпус элементов фильтра К8С8. Это 
приводит к сужению полосы пропускания фильтра устройства 
АПЧиФ и уменьшению вероятности воздействия импульсных 
помех и шумов. При отсутствии синхронизации полоса про- 
пускания, определяемая фильтром К8С8Н10С11, возрастает, 
чем достигается расширение полосы захвата. 
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Рис. 7.4. Принципиальная схема оубмодуля синхронизации УСР 
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Через вывод 11 И С к пиковому детектору 7 подключен 
накопительный конденсатор С15, необходимый для устранения 
возможности срабатывания переключателя постоянной времени 
устройства АПЧиФ при случайных единичных совпадениях 
строчных СИ и импульсов обратного хода. 

Времязадающей емкостью ЗГ является конденсатор С14. 
Частота генератора устанавливается с помощью переменного 
резистора КМ, входящего в делитель КМК13К15. 

Соединение контрольных точек Х2А и ХЗХ производится 
с целью перевода ЗГ в режим собственных колебаний (отклю- 
чения СИ) при установке его частоты близкой к частоте СИ 
и симметрирования полосы захвата с помощью резистора КМ. 

Подачей напряжения 12 В на вывод 11 ИС расширяется 
полоса захвата устройства . АПЧиФ в режиме воспроизведения 
с видеомагнитофона, когда частота строк в приходящем сиг- 
нале может изменяться в широких пределах. 

Регулировка фазы строчной развертки производится посто- 
янным напряжением. Оно поступает с переменного резистора 
К25 через фильтр К23С13 и вывод 5 ИС на фазовый детек- 
тор 2. 

Стробирующие импульсы создаются в специальном форми- 
рователе 6, откуда через вывод 7 ИС, резистор К24 и контакт 
2 соединителя XI подаются на модуль цветности МЦ-2. 

Напряжение управления выходным каскадом строчной раз- 
вертки создается в усилительном каскаде 8 из импульсов ЗГ 
и с вывода 3 ИС через резистор К21 и контакт 6 соединителя 
XI поступает на модуль строчной развертки МС. Резисторы 
К18, К20, К21, К22, К24 являются ограничительными для за- 
щиты ИС от случайных коротких замыканий в нагрузке. 

Субмодуль синхронизации питается от источника напряже- 
ния 12 В. Это напряжение поступает через контакт 5 соедини- 
теля XI и подводится к выводу 1 ИС через фильтр К16С6. 
а к выводу 2 — через фильтр К17С4. 


7.4. Модуль цветности МЦ-2 

В состав модуля цветности МЦ-2 (рис. 7.5) входит канал 
яркости, матрицы сигналов основных цветов, видеоусилите- 
ли, устройство ограничения тока лучей и формирователь им- 
пульсов гашения. Выделение и усиление сигналов цветности, 
устройство опознавания цвета, электронный коммутатор и ка- 
налы цветоразностных сигналов Е' к _у и Е'в-у находятся в 
субмодуле цветности СМЦ (рис. 7.6). Полный цветовой теле- 
визионный сигнал с контакта 1 соединителя Х6(А1) поступает 
на эмиттерный повторитель на транзисторе ѴТ1. С его нагруз- 
ки — резистора КЗ, через резистор КЯ, режекторный фильтр 
И, СЗ, С5 и цепочку коррекции А2, КМ сигнал поступает 
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на эмиттерный повторитель на транзисторе ѴТ5. В эмиттерной 
цепи этого транзистора включен переменный резистор К 13, 
предназначенный для регулировки размаха сигнала яркости.’ 
К движку резистора 013 через резистор К, 18 подсоединена яр- 
костная линия задержки ЕТ1. Через линию задержки конден- 
сатор С8, резистор 027, вывод 16 ИС 07 сигнал поступает 
на вход регулируемого усилителя 2.3. Резисторы 018 и 022 
предназначены для согласования линии задержки по входу и 
выходу. : 

Резистор 7? 25 определяет режим усилителя 2.3 в ИС 07 по 
постоянному току. 

С выхода усилителя сигнал яркости внутри ИС поступает 
на регулируемый усилитель 2.6. Напряжение, необходимое для 
электронной регулировки яркости, поступает на усилитель с 
переменного резистора 03, установленного на блоке управле- 
ния, через вывод 14 ИС 07 и контакт 7 соединителя Х5(А9). 
Делитель 029030 устанавливает режим усилителя по постоян- 
ному току и определяет пределы регулировки яркости. 

С контактов 7 и 2 соединителя Х1(А2.1) субмодуля цвет- 
ности через конденсаторы С28 и С6 на выводы 9 и 8 ИС 02 
поступают цветоразностные сигналы Ёц-ѵ и Ё в _ ѵ . После уси- 
ления в ..1 и 2.2 с выхода регулируемых усилителей 24 и 25 
цветоразностные сигналы через вьіводы 10 и 7 ИС 07 поступают 
на пассивную матрицу (031, 033^036) для образования зеленого 
цветоразностного сигнала Оо-к. Он выделяется на резисторе Я31 
и через вывод 11 ИС 07 поступает на вход усилителя 7.7. 

Сложение цветоразностных сигналов с сигналом яркости 
происходит в ИС 02, на каждую из матриц которой (9 1— 
9.3) через конденсаторы С16, СП и С15 поступают цветораз- 
ностные сигналы, а с вывода 7 ИС 07 сигнал яркости Ё у . Сфор- 
мированные в матрицах сигналы основных цветов Ё п Ёг и Ёп 
через усилители 2.4 2.6 и 7.7 — 1.3 и выводы 14, 12 и 10 ИС 02 
поступают на видеоусилители. 

Для регулировки размаха сигналов каждого из основных 
цветов используются переменные резисторы 042, 039 и 043 
связанные с дифференциальными усилителями 2.4— 2.6. 

апряжение 12 В для питания матричных цепей поступает 

вывоГГиг 0 9°т АИНИТеЛЯ * 4 ( АЗ) через Фильтр 13С20С19 и 
„Л° А 9 ИС ° 2 ' ТаК КЗК три видеоусилителя 'в разных каналах 
абсолютно идентичны, рассмотрим схему одного из них на- 
пример в канале красного сигнала. 

Первый каскад на транзисторе ѴТ9 собран по схеме с ОЭ 
а В ™ ро Ѵ а тран ^ исторе УТ12- по схеме эмиттерного повто-’ 
стопе СП? 00 ™ 6 ВХОДНОе сопротивление каскада на транзи- 
24 кОм ОбГ»6бГ уВеличить нагрузку первого каскада до 
тпк о Г Ь5 ’ и тем самьш уменьшить его коллекторный 

' 0 же в Р емя малое выходное сопротивление каскада 
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Рис. 7.5. Принципиальная 


схема модуля цветности МЦ-2 


хі Ш) 
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монтажа И ^ ТО м Р Р ж ІТ У 2 СуЩественно Уменьшило влияние емкости 
монтажа и междуэлектроднои емкости кинескопа на АЧХ ви- 

динителя 1 X?' г Нагрузки * 71 ’ М9, М3 через контакт /сое- 
динителя ХЗ сигнал основного красного цвета Е' я поступает 
на катод «красного» прожектора кинескопа. У 

Необходимая полоса пропускания и коэффициент усиления 

ипй Іяяяи Каскада 0бесп ечиваются цепью отрицательной обрат- 
ои связи, напряжение которой, снимаемое с части нагрузки 
выходного каскада КЗ 9, К53. поступает через вывод /ГиС 
02 на усилитель 1.1. ъ 

Коррекция в области ВЧ осуществляется цепью В62С22 и 
дросселем І5. Напряжение в цепи эмиттера первого каскада 
стабилизируете» элементами ѴОІЗ, С26 и С25, Р общими для 
всех трех видеоусилителей. 

длти П “ ереМЫЧКИ Х15} ХП И хі3 предназначены для отключения 
лучей кинескопа при регулировке телевизора. Перестановка 
каждой из них из положения / в положение II приводит к 
закрыванию соответствующего электронно-оптического прожек- 
22(Гв КИНескопа из ' за Увеличения напряжения на катоде до 

Ручное включение и выключение канала цветности, необхо- 
димое при регулировке телевизора, производится при помощи 
выключателя 5А1 БУ, спаренного с регулятором насыщенности 
(см. рис. 7.1). В положении выключателя ЗА1 «Включено» 
напряжение 12 В через контакт 6 соединителя Х5 и резистор 
поступает на вывод 6 ИС ОІ, где оно используется для 
открывания усилителей 2.4 и 2.5 в канале цветности, а через 
резистор В8, диод Ѵйі и резистивный делитель В7В6 — на 
г аНЗИСТ ° ра ѴТЗ Для включения режекторного фильтра 

В положении тумблера 5А1 «Выключено» напряжение 12 В 
на контакте 6 соединителя Х5 и выводе 6 ИС 01 отсутствует 
канал цветности закрывается, а режекторный фильтр отклю- 
чается, так как транзистор ѴТ2 закрывается. 

Для автоматического включения канала цветности исполь- 
зуется компаратор 8, который входит в состав ИС ДУ субмодуля 
СМЦ (рис. 7.6.). При наличии сигналов опознавания цвета на 
выходе компаратора появляется напряжение, пропорциональ- 
ное разности потенциалов на конденсаторах С12 и С 13. Это 
напряжение управляет выключателем цвета 5.2, который создает 
на выводе 8 ИС йі напряжение 11 В. Это напряжение через 
перемычку 51.2, контакт 4 соединителя Х1(А2), резисторы В82 
поступает на вывод 6 ИС 01 и на базу транзистора 
(77. Канал цветности открывается, а режекторный фильтр 
СЗС5И подсоединяется к корпусу. 

При приеме черно-белого изображения управляющее напря- 
жение на компараторе 8 отсутствует, а выключатель цвета 5.2 

6 6-300 
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замыкает вывод 8 ИС ОІ СМЦ на корпур, что приводит к вы- 
ключению канала цветности и режекторного фильтра. 

Уровень черного в модуле цветности МЦ-2 фиксируется 
дважды: в ИС 01 и в выходных видеоусилителях. В ИС ОІ и в 
выходных видеоусилителях. В ИС ОІ для этой цели использует- 
ся регулируемый усилитель 2.6 и специальный формирователь 
18. На него через контакт 4 соединителя Х4(АЗ), диод Ѵ014, 
конденсатор С29 и вывод 2 ИС подаются строчные стробирую- 
щие импульсы с субмодуля синхронизации УСР. После форми- 
рования импульсы поступают на регулируемый усилитель 2.6. 
Между выводами 14 и 15 ИС 01, связанными с регулируемым 
усилителем 2.6, подсоединен накопительный конденсатор С12. 
Напряжение его зарядки будет зависеть от уровня черного 
в видеосигнале и значения напряжения, поступающего от регуля- 
тора яркости ИЗ в БУ. При изменении напряжения, устанавли- 
ваемого регулятором яркости, происходит перезарядка накопи- 
тельного конденсатора, что позволяет сохранить установленный 
уровень черного. Однако из-за того, что между ИС ОІ и 02 
включены переходные конденсаторы ( С15—С17 ), происходит 
потеря постоянной составляющей. Это обусловливает необхо- 
димость введения в каждый из выходных видеоусилителей 
второй фиксации уровня черного. При этом из-за отсутствия 
связи по постоянному току с регулировкой яркости, которая 
производится в ИС ОІ, информация о установленной яркости 
передается в выходные видеоусилители при помощи специально 
установленного опорного уровня (уровня площадки). 

Такая площадка, имеющая строго фиксированный уровень, 
не зависящий от уровня черного и белого в передаваемом изо- 
бражении, создается на участке телевизионного сигнала, отве- 
денного для передачи строчного гасящего импульса. Площадка 
формируется в усилителе канала яркости 1.2 ИС ОІ , куда через 
вывод 3 поступают импульсы обратного хода строчной разверт- 
ки с контакта 11 соединителя Х4(АЗ). 

При потере постоянной составляющей после конденсаторов 
С15 — С17 изменение опорного уровня оказывается пропорцио- 
нальным изменению уровня черного в сигнале. Повторную фик- 
сацию уровня черного выполняют устройства 2.1— 2.3 в ИС 02. 

Рассмотрим, как действует такое устройство применительно 
к одному из видеоусилителей. С части нагрузки транзистора 
ѴТ12 — а59. а53, через вывод 15 ИС 02 на вход устройства 
фиксации 2.1 подается видеосигнал, который содержит опорные 
импульсы (уровни площадки) с информацией о яркости. На 
другой вход устройства фиксации 2.1 через вывод 8 ИС 02 по- 
ступают стробирующие импульсы с контакта 4 соединителя 
Х4(АЗ). Во время обратного хода строчной развертки устрой- 
ство фиксации открывается и на его выходе образуется по- 
стоянный потенциал, пропорциональный амплитуде опорного 
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Рис. 7.7. Схема подключения регуляторов цве- 
тового тона ѵ 


импульса. Этот потенциал заряжает 
конденсатор С 16 и подается на вход 
матрицы 9.1. Напряжение зарядки 
конденсатора сохраняется на время 
прямого хода, когда передается 
изображение. Это напряжение по- 
ступает на катод «красного» ЭОП и 
определяет рабочую точку при выбран- 
ной яркости. Изменяя с помощью пе- 
ременного резистора К53 напряжение 
на выводе 15 ИС 02 (вход ДУ и уст- 
ройства фиксации), можно регулиро- 
вать уровень постоянной составляющей 
красного цветоразностного сигнала, по- 
ступающего на матрицу 9.1, т. е. уро- 
вень черного в сигнале Е Аналогич- 
но переменными резисторами К51 и К52 
регулируется уровень черного в сигна- 
лах Е п и Е в - 



. 75 буквами а ~ г показаны точки схемы, в которые 

М0ДеЛЯХ телевиз °Ров ЗУСЦТ подключены регулято- 
ры цветового тона, устанавливаемые на отдельной плате А 15 
В этом случае на МЦ устанавливается соединитель Х18 Схема 
подключения регуляторов цветового тона показана на рис. 7.7. 

ни также, как и переменные резисторы /?5/ — К53 МН изме- 
няют уровни черного на катодах кинескопа, что и приводит к 
зменению свечения экрана (цветового тона),- 

тикяГ УЛ ж^ Ы Гашения обратного хода по горизонтали и вер- 

(см пиЛТ^ГТ С помощью транзисторов ѴТ7 и ѴТ8 

динителя Х4 А ^ У т Р анзисто Р а с контакта 11 сое- 
динителя Х4(АЗ), через ограничитель КІѴОб и элементы С18 

гдг;ГаѴ" пульсы обратвого хода «р°™°і р«=“р™» 

разверті| "' Эти импульсы открывают транзистор 

отрицательно Г„ Л „ Л „ е Г РН0Й Цепи имлульД гашеим 

денсатоо А/ П <“ Я Р“° С ™ Р азма ™“ 180 В, которые через кон- 
денсатор С21, контакт 1 соединителя ХЗ и резистов Кб на 

™„" СК0Па (С “- Р " С ' 21 " "купают "„а модуляторы 

, п Для 0Г Р ан пчения тока лучей кинескопа используется дисЬ- 

(ДУ) на т Р анзисто Р ах ѴТЗ и ѴТ4 
( Р С. /.5). В нормальных условиях транзистор ѴТ4 открыт 
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напряжением создаваемым на его базе делителем К16К12 а 
транзистор ѴТЗ закрыт напряжением, создаваемым на резисторе 
г П кт^° К0 .пп ° Ткрь ‘ Т0Г0 транзистора. При увеличении тока лучей 

ѴТЗ іозѵастает по Г°8?К НЗП Р ЯЖение на базе транзистора 
непь ЛѵП 4 ѴТ 4 ’ ’ т Р анзист °Р открывается и через 

цепь К19Ѵ04ѴТ4 шунтирует на корпус напряжение посту- 
пающее с регулятора контрастности в БУ. Это приводит к 
уменьшению усиления канала яркости и тока лучей кинескопа. 

эпряжение на базу транзистора ѴТЗ поступает через ре- 
зистор К 15 , контакт 8 соединителя Х4(АЗ) МЦ-2 с устройства 
ограничения тока лучей модуля строчной развертки 

Рассмотрим теперь субмодуль цветности СМЦ (см. рис 7 6) 

Полный цветовой телевизионный сигнал (ПЦТС) через 
контакт 9 соединителя XI поступает на вход субмодуля свя- 
занный через конденсатор С/ и резистор К1 с контуром кор- 
рекции ВЧ предыскажений Е1С2. Конденсатор подавляет НЧ 
составляющие, а контур ИС2 выделяет поднесущие сигналов 
цветности. Контур подключен к выводу 3 ИС ОІ, в которой 
происходит усиление и ограничение сигналов цветности, подав- 
ление в сигнале цветности поднесущих во время обратного хода 
по строкам и по кадрам, осуществляется цветовая синхрони- 
зация и автоматическое выключение канала цветности при 
приеме черно-белого изображения. ѵ 

После усиления в 1.1 сигналы цветности поступают на клю- 
чевое устройство 5.1. Это устройство имеет три выхода: в ка- 
налы прямого и задержанного сигналов (выводы 1 и 15 ИС) 
и на схему цветовой синхронизации 1.3. Для подавления под- 
несущих в сигнале цветности на участках обратного хода по 
строкам и по кадрам в ключевое устройство 5.1 с выхода 
сумматора 6 поступает смесь кадровых и строчных гасящих 
импульсов. 

Выводы / И 15 ИС Д/ связаны по постоянному току отри- 
цательной ОС со входами усилителя 1.1 с помощью резисто- 
ров К5, К4, КЗ и Кб, К2. Переменный резистор К4 предназна- 
чен для регулировки симметрии площадки в сигнале, 
о ,л С о™ Л цветности в канале прямого сигнала через делитель 
КШК11 и разделительные конденсаторы С7 и СІ5 поступает на 
вывод ИС 02. На вывод 3 этой же ИС через разделитель- 
ныи конденсатор С17, линию задержки ЕТ 1 и элементы ее со- 
гласования по входу ( К8 , ЬЗ) и по выходу [14, К12) поступает 
задержанный сигнал. Резистор КП предназначен для вырав- 
нивания размаха прямого сигнала под уровень задержан- 
ного. ь ИС 02 осуществляется электронная коммутация сигна- 
лов цветности в каналы красного и синего цветоразностных 
сигналов их усиление и детектирование. Переключением вет- 
вей ЭК 4.1 управляют импульсы полустрочной частоты Они 
формируются симметричным триггером 7 в ИС ОІ и поступа- 
ют через конденсатор С14 на вывод 16 ИС 02 
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С выходов эк 4.1 сигналы цветности через выводы 13 и 
75 поступают соответственно на нагрузочные резисторы Я26, 
7?75 и 7 125, 7?76, откуда через конденсаторы С18 и С19 — на 
частотные детекторы 10.1, 10.2. Частотный детектор 10.1, свя- 
занный с контуром С22Ь5, выделяет красный цветоразностный 
сигнал, а 10.2, связанный с контуром С2516, — синий цвето- 
разностный сигнал. 

С выходов частотных детекторов через выводы 12 и 10 И С 
и цепи подавления остатков поднесущих С26ПС28 и С27І8С29 
цветоразностные сигналы Е^ у и Е в _ у поступают на базы со- 
ответствующих транзисторов ѴТ2 и ѴТ1 — эмиттерных повтори- 
телей красного и синего цветоразностных сигналов. 

К базовым цепям транзисторов подсоединены цепи коррек- 
ции НЧ предыскажений Я21С30 и К22С31. 

С переменных резисторов К19 и Я20, предназначенных для 
установки размахов цветоразностных сигналов при регулиров- 
ке матрицирования, эти сигналы через контакты 7, 2 соеди- 
нителя XI (А2) поступают в модуль цветности. 

О системе цветовой синхронизации уже говорилось выше. 
Остановимся на ней подробнее. К ней относятся: ключевое 
устройство 5.7, усилитель 1.3, симметричный триггер 7 и ком- 
паратор (устройство сравнения измеряемой величины с этало- 
ном) 8, расположенные в ИС 01 СМЦ. Пакеты поднесущих, 
модулированные сигналами опознавания «синей» и «красной» 
строк, передаваемыми в течение 9 строк во время обратного 
хода по кадрам, выделяются ключевым устройством 5.7, после 
чего поступают на усилитель 1.3. К усилителю через вывод 77 
ИС подсоединен контур Ь2С8, настроенный на частоту сигналов 
опознавания «синей» строки (3,9 МГц). 

Во время обратного хода по кадрам контур выделяет сиг- 
налы опознавания «синих» строк на частоте 3,9 МГц, одновре- 
менно подавляя сигналы опознавания «красных» строк. 

Выделенные контуром пакеты, следующие через строку 
(см. осциллограмму 2 на рис, 7,6), поступают в компаратор 8, 
где сравниваются по фазе с импульсами полустрочной час- 
тоты, формируемыми симметричным триггером 7. Триггер 
управляется строчными стробирующими импульсами, которые 
поступают на него из субмодуля синхронизации через контакт 
5 соединителя XI (А2). В результате работы компаратора на 
конденсаторах С12 и С13, подключенных к его выходам 
через выводы 9 и 10 ИС, образуются напряжения, пропор- 
циональные амплитудам сигналов на «синих» и «красных» 
строках. 

При приеме сигнала цветного изображения эти напряжения 
оказываются различными. При правильной фазе работы триг- 
гера напряжение на выводе 9 ИС, соответствующее «синим» 
строкам, выше напряжения на выводе 10, так как сигнал 
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опознавания «красных» строк подавлен контуром Т2С8. В ком- 
параторе 8 при этом образуется управляющее напряжение, 
пропорциональное разности этих напряжений, которое подается 
на триггер 7 для коррекции его фазы. Если фаза работы триг- 
гера неправильная, разность потенциалов на выводах 9 я 10 
меняет свой знак. Это приводит к коррекции фазы симмет- 
ричного триггера. С выхода симметричного триггера управ- 
ляющие импульсы полустрочной частоты напряжения 2,5 В 
через вывод 12 ИС ОІ, конденсатор С14, вывод 16 ИС 02 
подаются на вход ЭК 4.1, управляя переключением его ветвей. 


7.$. Модуль строчной развертки МС 

Выходные каскады строчной развертки в телевизорах ЗУСЦТ 
выполнены на модулях трех модификаций, каждый из которых 
предназначен для определенного типа кинескопа: МС-1— для 
кинескопов с дельтообразным расположением ЭОП и углом 
отклонения 90° (61ЛК4Ц); МС-2 — для кинескопов с компла- 
нарным расположением ЭОП, самосведением лучей, углом от- 
клонения 110° и размером экрана по диагонали 67 см; МС-3 — 
для кинескопов с компланарным расположением ЭОП, углом 
отклонения 90° и размерами экрана по диагонали 51 и 61 см. 
Модули всех трех модификаций выполнены по одной и той же 
принципиальной схеме и на одной и той же печатной плате. 
Различие между ними состоит в типе ТВС, так как используют- 
ся неодинаковые отклоняющие системы, субмодуле коррекции 
растра (СМКР) и в номиналах отдельных элементов. 

Выпускаемые для этой цели три типа строчных трансфор- 
маторов ТВС-1 10.ПЦ15, ТВС-1 10.ПЦ16, ТВС-1 10.ПЦ18 соответ- 
ственно для кинескопов с диагональю экрана 51, 61 и 67 см 
отличаются только моточными данными. 

Рассмотрим модуль строчной развертки МС-3 (рис. 7.8). 
В его состав входит оконечный каскад, усилитель мощности, 
диодный модулятор, выходной строчный трансформатор, им- 
пульсные выпрямители для питания кинескопа и видеоусили- 
телей, а также субмодуль коррекции растра СМКР, Оконечный 
каскад на транзисторе ѴТ2 и диодах ѴБЗ — Ѵ05 выполнен 
как двухсторонний транзисторно-диодный ключ. Положитель- 
ная полуволна отклоняющего тока всегда протекает через тран- 
зистор ѴТ2, а отрицательная — через составной демпфер ѴБЗ — 
Ѵ05. Ток источника питания поступает через первичную 
обмотку строчного трансформатора Т2 (выводы 9, 12). Конден- 
сатор СЗ препятствует замыканию на корпус постоянного на- 
пряжения источника питания, а индуктивность обмотки транс- 
форматора — токов строчной частоты. 

Нагрузкой оконечного каскада являются раздельно-подсое- 
диненные отклоняющие катушки ОС и ТВС. В катушках ОС 
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схема модуля строчной развертки МС-3 


создается ток пилообразной формы, а в ТВС и связанных с 
ним реактивных элементах — импульсы обратного хода. По- 
следние преобразуются при помощи выпрямителей в источники 
постоянного напряжения для питания анода, ускоряющих и 
фокусирующих электродов кинескопа, а также оконечных ви- 
деоусилителей модуля цветности. 

Усилитель мощности выполнен на транзисторе ѴТ1. Напря- 
жение на коллектор транзистора поступает с контакта 1 сое- 
динителя XI через цепь развязки Я1С1 и первичную обмотку 
трансформатора Т1. На базу транзистора ѴТ1 с субмодуля 
синхронизации УСР модуля радиоканала МРК-2 поступают 
управляющие прямоугольные импульсы (осциллограмма 1) 
длительностью 20. ..30 мкс с периодом следования 64 мкс. Уси- 
литель повышает мощность этих колебаний до уровня, необ- 
ходимого для создания требуемого тока в цепи базы транзи- 
стора оконечного каскада. В положительный полупериод 
управляющих импульсов транзистор ѴТ1 открывается. Протека- 
ние тока через первичную обмотку трансформатора Т1 сопро- 
вождается накоплением магнитной энергии в коллекторной 
цепи. В отрицательный полупериод управляющих импульсов 
транзистор ѴТ1 закрывается, что вызывает резкое прекра- 
щение тока в его коллекторной цепи и появление ЭДС само- 
индукции. При этом в контуре, образованном индуктивностью 
обмоток трансформатора и их распределенной емкостью, воз- 
никают собственные колебания. Для уменьшения выброса на- 
пряжения в начале этого процесса первичная обмотка транс- 
форматора Т1 шунтирована цепью И4С2. 

Со вторичной повышающей обмотки трансформатора Т1 
импульсы напряжения поступают в цепь базы транзистора ѴТ2, 
управляя формированием пилообразного отклоняющего тока. 

Напряжение на коллектор транзистора ѴТ2 подается через 
фильтр Я10С7 и обмотку трансформатора Т2 (выводы 9, 12) 
с контакта 1 соединителя XI. Резистор Я 10 ограничивает ве- 
личину тока выходного транзистора при пробоях в кинескопе, 
а также уменьшает влияние изменения тока лучей на размер 
растра по горизонтали. Конденсаторы С4, С5 вместе с индук- 
тивностью строчных катушек ОС и обмотки ТВС (выводы 
9, 12) образуют колебательный контур, формирующий импуль- 
сы обратного хода. 

Конденсатор СЗ, который служит для гальванической раз- 
вязки строчных катушек ОС от источника питания, одновре- 
менно является элементом коррекции нелинейных искажений, 
присущих широкоугольным кинескопам (подушкообразные ис- 
кажения растра). В отличие от общепринятых схем, для 5-об- 
разной коррекции в выходном каскаде используются два 
конденсатора СЗ и С6, которые совместно с индуктивностью 
катушки Т4 и строчных отклоняющих катушек ОС образуют 
резонансный контур. Синусоидальные колебания, возникающиё 
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в таком контуре, накладываются на пилообразный ток, прида- 
вая ему 5-образную форму, при которой скорость отклонения 
электронных лучей убывает по мере приближения к краям экрана 

Отклоняющий ток протекает по цепи: коллектор транзи- 
стор 3 ѴТ2, конденсатор СЗ , регулятор линейности строк РЛС 
(1^2), контакты 15, 14 соединителя XI, строчные катушки ОС 
контакты 10, 9 соединителя XI, катушка 1.4, корпус. 

Центровка изображения по горизонтали осуществляется за 
счет выпрямления импульсов прямого и обратного хода строч- 
ной развертки. Элементы центровки К2, ѴОІ, ѴВ2 через дрос- 
сель И подключены к строчным катушкам ОС. В среднем 
положении движка переменного резистора /?2 выпрямленные 
диодами токи равны по величине и направлены навстречу друг 
другу. В этом случае постоянное напряжение в строчные 
катушки не поступает. При сдвиге движка переменного резисто- 
ра Н2 от среднего положения напряжение на резисторе ста- 
новится однополярным и через строчные катушки на корпус 
протекает ток положительного или отрицательного знака, от- 
чего растр смещается вправо или влево. Коррекция подушко- 
образных искажений вертикальных линий производится при 
помощи диодного модулятора. В состав диодного модулятора 
входит составной демпфер (диоды ѴОЗ-Ѵ05), конденсаторы 
Со, С8, резистор #9, катушки индуктивности ЬЗ, Ь4. 

Возможность регулировки коррекции вертикальных линий 
при помощи диодного модулятора определяется следующими 
обстоятельствами. 


Катушка 1.4 вместе с емкостью конденсатора С8 образует 
колебательный контур, добротность которого определяется со- 
противлением резистора /?9. Конденсатор С6, не оказывая 
существенного влияния на частоту колебаний (С6>С5), ис- 
пользуется как управляемый источник напряжения, изменение 
которого позволяет осуществить необходимую коррекцию. 

период обратного хода положительный импульс в коллек- 
торной цепи транзистора ѴТ2 надежно закрывает диоды со- 
ставного демпфера. Под влиянием импульсов обратного хода 
которые с вывода 11 обмотки ТВС поступают в контур С8Ь4 
в них возникают свободные колебания. При этом контурный 
ток, протекая через конденсатор С6, заряжает его По окон- 
чании одного полупериода обратного хода демпфер открыва- 
ется. Ьго открывание сопровождается прекращением свобод- 
ных колебании. Начинается первая половина прямого хода в 
которой степень отклонения луча от левого края к центру 
экрана определяется энергией, накопленной в строчных откло- 
няющих катушках ОС за предыдущий период. При этом амп- 
литуда отклонения луча зависит от напряжения на конденса- 
оре Со. конденсатор включен последовательно в цепь строч- 
ных катушек и напряжение на нем направлено навстречу ЭДС 
самоиндукции катушек. пум 
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Изменяя напряжение на конденсаторе С6 путем шунтиро- 
вания его на корпус, можно регулировать в известных преде- 
лах значение отклоняющего тока. Для этого одна из обкладок 
конденсатора С6 (нижняя на рисунке) через дроссель ЬЗ и 
контакт 2 соединителя Х7 связана с коллекторной цепью тран- 
зистора ѴТ4 в субмодуле коррекции растра СМКР (рис. 7.9). 
Эмиттер транзистора подсоединен к корпусу. Транзистор 
открывается строчными импульсами, длительность которых 
в период развертки по кадру изменяется по параболи- 
ческому закону, Формируются такие импульсы в субмодуле 

Вторичные обмотки трансформатора Т2 используются для 
создания дополнительных источников питания. Обмотка 7 — 8 
предназначена для питания подогревателя кинескопа. Рези- 
сторы ЯП и Я12 ограничивают ток накала кинескопа при 
включении телевизора. 

Высоковольтная обмотка 14 — 15 подключена выводом 15 
ко входу «~» умножителя Е1. Умножитель преобразует им- 
пульсное напряжение 8,5 кВ в постоянное напряжение 25 кВ 
для питания анода кинескопа. Через вывод « + р» умножителя 
с конденсатора С1 снимается напряжение для питания фоку- 
сирующих электродов кинескопа. Для питания ускоряющих 
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электродов ^используется однополупериодный выпрямитель 
образованный диодом Ѵйб (внутри умножителя Е1) анод ко- 
торого через вывод «У» умножителя соединен с корпусом а 
катод с конденсатором С9. Это напряжение дополнительно 
сглаживается фильтром К13С10 и стабилизируется варисто- 
ром К 16. Кроме того, вывод «1» умножителя, соединенный с 
корпусом через резистор К23, является источником сигнала 
^ Л гиг?) 0!ІСТВа стабилизации размера изображения по строкам 
■В Г.МКР и устройства ограничения тока лучей в МЦ. Для 
этого используется выпрямитель, состоящий из диода ѴД)7 и 
конденсатора С12. Выпрямитель на диоде Ѵй8 и конденсаторе 
С 13 вырабатывает напряжение, меняющееся при изменении 
тока лучей кинескопа от минус 1 до минус 6 В. Это напря- 
жение подается в модуль кадровой развертки и используется 
для стабилизации размера изображения при изменении ярко- 
сти, т. е, для одновременного и пропорционального изменения 
тока отклонения по кадрам, в то время как диодный моду- 
лятор изменяет ток отклонения по строкам. С обмотки 9—10 
трансформатора Т2 снимается импульсное напряжение 90 В 
для питания видеоусилителей. Так как вывод 9 подключен 
к источнику 130 В, то выпрямленное диодом Ѵйб напряжение 
возрастает до 220 В и отфильтровывается конденсатором СП. 

Щбмотка 5—3—4 позволяет получить напряжения размахом 
00 и минус 60 В для питания устройства АПЧиФ, устройства 
опознавания и других. В ТВС-110.ПЦ16 с этой обмотки сни- 
маются напряжения 250 и минус 250 В для блока сведения. 

В состав СМКР (рис. 7.9) входит усилитель-формирователь 
параболического управляющего напряжения на транзисторе 
.широтно-импульсный модулятор (ШИМ) на транзисто- 
рах ѵ 12 , VI 3 и выходной каскад на транзисторе ѴТ4. 

На базу транзистора ѴТ1 через контакт 6 соединителя Х7 
и резистор К2 поступает пилообразный сигнал кадровой ча- 
стоты, пропорциональный току вертикального отклонения Сиг- 
нал снимается с резистора К27 модуля кадровой развертки 
включенный последовательно в цепь кадровых катушек ОС 
В коллекторной цепи транзистора ѴТ1 при помощи конденса- 
тора обратной связи С1 происходит интегрирование пилооб- 
разного сигнала преобразование его в сигнал параболической 
формы. г 


С коллекторной нагрузки транзистора ѴТ1 это параболи- 
ческое напряжение кадровой частоты подается на базу тран- 
зистора ѴТ2, который вместе с транзистором ѴТЗ образует 
дифференциальный усилитель (ДУ). Этот усилитель постоян- 
ного тока имеет два входа и два выхода. Из-за наличия 
общего сопротивления в эмиттерной цепи {К10) изменение на- 
пряжения на одном из его входов вызывает изменение на кол- 
лекторной нагрузке другого. Делитель напряжения К7К8 опре- 
деляет смещение на базе транзистора ѴТ2, а переменный 
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резистор Я5 совместно с резистором Я6 обеспечивают незави- 
симую от постоянного смещения регулировку амплитуды пара- 
болы кадровой частоты. Наряду с параболическим напряжени- 
ем на базу транзистора ѴТ2 через конденсатор С5 поступают 
пилообразные импульсы строчной частоты, которые формиру- 
ются из импульсов обратного хода, Формирование этих им- 
пульсов производится при помощи интегрирующей цепи Я18С6 , 
связанной через контакт 5 соединителя Х7 с выводом 5 одной 
из обмоток ТВС. В зависимости от соотношения размахов на- 
пряжений пилообразных импульсов и мгновенного значения 
напряжения кадровой частоты происходит открывание транзи- 
стора ѴТ2. При этом на резисторе Я9 выделяются прямоуголь- 
ные импульсы строчной частоты. Импульсы имеют положи- 
тельную полярность, а их длительность изменяется относи- 
тельно некоторого среднего значения. С резистора #9 импуль- 
сы поступают на базу транзистора ѴТ4 и открывают его. При 
этом в зависимости от продолжительности открытого состояния 
транзистора ѴТ4, через который происходит разрядка конденса- 
тора С6 МС, изменяется размах отклоняющего тока и осу- 
ществляется его модуляция током кадровой частоты. 

На другой вход ДУ — на базу транзистора ѴТЗ с делителя 
Я13Я14Я17 поступает постоянное напряжение. Изменение этого 
напряжения приводит к изменению потенциала эмиттер — база 
транзистора ѴТ2 за счет изменения тока через транзистор ѴТЗ 
и наличия резистора ЯЮ. В результате изменится начальное 
значение длительности импульсов на выходе модуля и связан- 
ный с этим размер растра. С коллекторной нагрузки транзисто- 
ра ѴТ4 через резистор Я 16 подается сигнал отрицательной ОС 
в цепь базы транзистора ѴТЗ для улучшения линейности им- 
пульсов параболической формы, а через контакт 2 соединителя 
Х7 и дроссель сигнал управления диодным модулятором на 
конденсатор С6. 

В субмодуле СМКР осуществляется стабилизация размера 
по горизонтали. С этой целью цепь базы транзистора ѴТ2 сое- 
динена через резистор Я15 и контакт 4 соединителя Х7 с выхо- 
дом выпрямителя на диоде Ѵ07 в модуле строчной развертки. 
Увеличение тока лучей кинескопа приводит к возрастанию пуль- 
саций напряжения на выходе умножителя Е1 и соответственно 
переменной составляющей на резисторе Я23 МС. Эта перемен- 
ная составляющая преобразовывается выпрямителем ѴВ7, С12 
в постоянное напряжение, которое изменяет потенциал базы 
транзистора ѴТ2 в СМКР и тем самым влияет на длительность 
импульсов на входе диодного модулятора 

Питание усилителя-формирователя и ШИМ-модулятора осу- 
ществляется от источника 28 В через контакт 3 соединителя Х7 
и фильтр С10Я12С7. Элементы схемы Ѵйі, Я20, И в коллек- 
торной цепи транзистора ѴТ4 предназначены для уменьшения 
излучения помех. 
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7.6. Модуль кадровой развертки МК-1-1 


В состав модуля кадровой развертки МК-1-1 (рис 7 10) входит 
задающий генератор (ѴТ1 ѴТ2) эмиттепыий ™ ° ДИТ 
( ѴТ3 ^ ’ Дифференциальный усилитель — ДУ Р ( ѴТ4 ѴТб^^пѵеа 
вѣрительный усилитель (ѴТ7), выходной каскад (ѴТ8 ѴТ9)' 
генератор напряжения обратного хода (ѴТ13— ѴТ15) и каска л 
формирования импульсов гашения (ѴТ11, ѴТ12) 

Эадающий генератор выполнен на разнополярных транзисто- 
рах с последовательным питанием по схеме генератора^инейно- 

ге„еГтГГД„ НаЛР " Же "" Я ДЛ ” ““Ч-онизДи, моющего 
генератора используются импульсы положительной полярно 

пя Ѵг°/ Т0РЫе П0СТУПЗЮТ че Р ез цепь ШС1 на эмиттер транзисто- 
ром^// ЧаСТ0Та гене Р ато ра регулируется переменным Р резисто- 

На базу транзистора ѴТ2 с контакта 10 соединителя XI (АЗ) 
поступает напряжение, значение которого пропорционально То- 

ся размах КИ г,и е яоп/' П ° Д влиянием этого напряжения изменяет- 
размах пилообразных импульсов и осуществляется стабили- 

лучей к Р ГсГ„а" 30бРаЖе " М Вер ™ К “» " р " ^ 

С конденсатора С4 через резистор Я7 пилообразное напря- 

Гите!" ЦеГ С7»/2»П транзист0 Р а ѴТЗ ~ ««ттерного пов?о- 
рителя. цепь С7Я12Я13, подсоединенная к базе транзистора 

резис Н то 3 р Н а а л/6 Р егулир « вки линейности. С переменного 
резистора Я 16 («Размер кадров ») через конденсатор С8 пило- 
образное напряжение поступает на базу транзистора ѴТ4 — 
одного из входов ДУ. На другой вход ДУ - ^ базу транзисто- 

и постояПо Т м У у Па току СИГНаЛЫ ОТ Р ИЦатель ной ОС по переменному 

гг піг создания отрицательной ОС по переменному току пи- 
лообразное напряжение с резистора Я27 в цепи кадровых от- 
клоняющих катушек через конденсатор С13 и резистор Я25 

циоиальнпр 3 У т Р анзист °Р а ѴТ6 ■ Это напряжение, пропор- 
циональное значению пилообразного тока в кадровых катушках 

т Д и ИТ гши В ѵ' іР0ТИВ ° Фа3е С нап Р яже нием на базе транзистора 
ѵсиление Р ПѴ X Т ° КЗ В Кад Р овых катушках уменьшает 

тикали ДУ ’ е ' подде Р живает Установленный размер по вер- 

Отрицательная ОС по постоянному току осуществляется пѵ 

ГкиТГ" " а 6а3у тра " зи ™ ра гге напряжения 7 ^ 1 средней 
точки выходного усилителя через резистор Я24. Это повышает 
стабильность работы выходного каскада. 

Предварительный усилитель выполнен по схеме с разделен- 

ГЖ реаИСТ ° Р0В ™ " к3 ‘ ‘ его «°г.лектор Р „о"„ 

эистооп. ' тя , ѵп РѲ <ИПІ!І1Ы поступают на базы трап- 
зисторов ѴТ8 и ѴТ9 — двухтактного выходного каскада с пе- 

реключающим диодом Ѵ04. Д„„ д улучшает линейность по 
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Рис. 7.10. Принципиальная схема модуля кадровой развертки МК-1-1 


вертикали. Транзисторы ѴТ8 и ѴТ9 работают поочередно- в пеп 
ую половину прямого хода (от верха экрана до середины) ток 
протекает через транзистор ѴТ8, а во вторую (от середины до 

1 ижне г- СТИ ЭКраНЗ) “ че Р ез ѴТ9 • Падение напряжения па 
диоде ѴБ4, создаваемое током отклонения в период второй по- 

нГтр»„Тс”Га ѴТІ ° бк " ает зарытое Го"™»- 

траніистор ѴТ9 промежуток времени, когда открыт 

кяяпп КО ” НДеНСаТОра 017 Через Р езист °Р К36 часть импульсов 
кадровой частоты ответвляется на устройство центровки рас- 
тра — переменный резистор 937 и подсоединенные к его выво- 

стоть^ диодом ^1/Л 7 ѴГ>8 ' Вып Р ямление импульсов кадровой ча- 
стоты диодом Ѵ07 создает отрицательную, а диодом ѴБ8 поло- 
жительную составляющую в этой цепи. 

В среднем положении движка переменного резистора 937 

ОС „е°„„ е „ П0СТ0ЯН г Ые равны. ТОК через Татушкн 

С не протекает. Сдвиг движка вправо или влево от этого по- 
ложения вызывает появление в цепи постоянной составляющей 

по в а ерти°кал Л и И ИН ° Г ° ЗНЗКа ’ необходимого для Центровки растра 

тп Р Г ереДНаЯ работа транзисторов в выходном каскаде бес- 
трансформаторнои кадровой развертки связана с увеличением 
времени обратного хода. Уменьшение его длительности дости- 
гается увеличением питающего напряжения при помощи гене- 
ратора на транзисторах ѴТ13— ѴТ15. 

Во время прямого хода по кадрам транзистор ѴТ13 открыт 
напряжением, поступающим в цепь его базы с делителя 939941 
а составной транзистор ѴТ14, ѴТ15 закрыт. В этот период раз- 
вертки происходит зарядка конденсатора С18 от источника на- 
пряжения 28 В через диод ѴОб и резистор 947. К концу прямого 
хода, когда конденсатор С 18 заряжается, диод ѴИ6 закрывает- 
ся, отключая источник питания 28 В. 

Во время обратного хода кадровой развертки импульсы через 
і/°г Н / Д ? еНСаТ ° Р С 9 И Р езисто Р $ 34 поступают на базу транзистора 
ѴЧЗ и закрывают его. Это вызывает появление отрицательно- 
го импульса на базе транзистора ѴТ14 и открывание составного 
транзистора ѴТ13, ѴТ14. Теперь питание выходного каскада 
производится последовательным соединением напряжения на 
конденсаторе С18 и подключенного к его правому выводу через 
открытый до насыщения транзистор ѴТ15 напряжения источни- 
і/те й ' В Р ез У л ьтате напряжение на коллекторе транзистора 
18 увеличивается примерно вдвое. Соответственно уменьшает- 
ся длительность импульсов обратного хода. 

Генератор импульсов гашения обратного хода по кадрам 
собран по схеме мультивибратора на транзисторах ѴТ11, ѴТІ 2. 
На базу транзистора ѴТ11 импульсы поступают с коллектора 
транзистора ѴТ9 через формирующую цепь С16938ѴИ9942С21 . 
Длительность импульсов можно плавно регулировать при 
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помощи переменного резистора К46. В период прямого хода 
развертки транзистор ѴТ11 открыт, а ѴТ12 закрыт. При поступ- 
лении на базу транзистора ѴТ11 импульсов обратного хода 
он закрывается, а транзистор ѴТ12 открывается до насыщения, 
и на коллекторной нагрузке транзистора ѴТ12 — резисторе К49 
возникают прямоугольные импульсы гашения обратного хода, 


7.7. Источник питания телевизоров ЗУСЦТ 

В телевизорах ЗУСЦТ источник питания состоит из платы 
фильтра питания ПФП и в зависимости от типа телевизора од- 
ного из модулей питания: МП-1 (ЗУСЦТ-61), МП-2 (ЗУСЦТ-67) 
или МП-3-2 (ЗУСЦТ-51). Все эти модули имеют одинаковую 
электрическую схему и отличаются только типом используемого 
импульсного трансформатора (соответственно ТПИ-3, ТПИ-5 и 
ТПИ-4-2) и номиналом одного из конденсаторов на выходе 
фильтра питания. 

Рассмотрим схему источника питания с модулем МП-3-2 
(рис. 7.11). 

Напряжение питающей сети 220 В поступает на плату ПФП 
через выключатель питания 5/, расположенный на плате основ- 
ных регулировок блока управления, и через контакты / и 3 сое- 
динителя Х17. Конденсаторы С1, С2 и заградительный фильтр 
ПОЗ предназначены для подавления импульсных помех, про- 
никающих из модуля питания в электрическую сеть. Резистор 
КЗ ограничивает значение пускового тока при включении теле- 
визора. 

В состав модуля питания входит выпрямитель напряжения 
сети (ѴЭ4 — Ѵ07), устройство запуска (ѴТЗ), устройство ста- 
билизации и защиты (ѴТ1 и Ѵ51), блокинг-генератор (ѴТ4), 
каскад, предназначенный для прекращения автоколебаний 
блокинг-генератора при понижении напряжения сети ниже 
150 В ( ѴТ2 ), и четыре импульсных выпрямителя [Ѵ012 — ѴЦ/5). 

При включении телевизора постоянное напряжение с фильт- 
ра выпрямителя напряжения сети через обмотку трансформа- 
тора Т1 (выводы 19, 1) поступает на коллектор транзистора ѴТ4. 
Одновременно через конденсаторы СП, СЮ и резистор КП 
начинается зарядка конденсатора С7. По мере зарядки этого 
конденсатора, когда напряжение на нем, приложенное между 
эмиттером и базой однопереходного транзистора ѴТЗ, достигает 
значения 3 В, транзистор ѴТЗ открывается. Происходит разряд- 
ка конденсатора С7 через переход эмиттер — база указанного 
транзистора, эмиттерный переход транзистора ѴТ4 и парал- 
лельно соединенные резисторы К14 и К16. 

Транзистор ѴТ4 открывается и за время разрядки конден- 
сатора (10. ..15 мкс) ток в его коллекторной цепи возрастает 
до 3...4 А. Протекание коллекторного тока транзистора ѴТ.4 
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Рис. 7.11. Принципиальная схема источника питания телевизоров ЗУСЦТ 


сопровождается накоплением энергии в магнитном поле обмот- 
ки (выводы 19 1) трансформатора 77. С окончанием разрядки 
конденсатора С7 транзистор ѴТ4 закрывается. Прекращение 
коллекторного тока вызывает в катушках трансформатора по- 
явление ЭДС самоиндукции, которая создает на выводах 6 8 
О, о и / трансформатора 77 положительные потенциалы. Пои 
этом через нагрузку вторичных цепей — диоды однополупериод- 
ных выпрямителей Ѵ012 - Ѵ015 протекает ток. ІШЛ У пе Р иод 
Последующие включения и выключения транзистора ѴТ4 
производятся запускающими импульсами электрической сети 
Причем нескольких таких вынужденных колебаний блокинг- 
генератора оказывается достаточным, чтобы полностью заря- 
дить конденсаторы во вторичных цепях. Р 

Для возникновения колебательного процесса в блокинг-ге- 
нераторе, при котором транзистор ѴТ4 будет автоматически 
открываться и закрываться с определенной частотой, необхо 
димо создание между обмотками трансформатора Т1 подсоеди- 
ненных к коллекторной (обмотка с выводами 1, 19) и базовой 
(обмотка с выводами 3, 5) цепям транзистора, напряжения 
положительной ОС. Такое напряжение создается энергией, за- 
пасаемой в магнитном поле обмоток трансформатора 77 по 
кончании зарядки конденсаторов во вторичных цепях. 

Как уже упоминалось, закрывание транзистора ѴТ4 сопро- 
вождается появлением положительного потенциала на выводах 
С6 г/ у ан ^°Р мат °Р а Т1 ■ ПРИ этом заряжаются конденсаторы 
со, С 14 и С2, определяющие смещение на управляющем элек- 

зистора ѴТі" ТИРИСТ0Ра Ѵ3 *' 3 ТЗКЖе Н3 базе и «-таре тран- 

Конденсатор Сб заряжается по цепи: вывод 5 трансформа- 

виип/і" ДИ ° Д 1° ’ резис І°Р * І9 > конденсатор С6, Р диоІ ѴЭ9, 
ывод 3 трансформатора 77. Конденсатор С 14 заряжается по 

выволТтп 5 Т і ранс Ф 0 Р ма І°Р а Т1 ‘ Диод конденсатор С 14 
ывод 3 трансформатора 7/. Конденсатор С2 заряжается по 

денсатоТо П ' резисто Р * 13 - ДИ °Д Ѵ °2, кон- 

денсатор сх, вывод 13 трансформатора Т1. 

В период открытого состояния транзистора ѴТ4 его коллек- 
торный ток из-за наличия в цепи индуктивное™ обмотки 
трансформатора 77 (выводы 19, 1) нарастает по пилообраз- 
ному закону. Сопротивление резисторов 7?74 и 7?7<5 подобрано 
таким образом, что когда ток коллектора достигает значения 
,5 А, на них создается падение напряжения достаточное для 
открывания тиристора Ѵ51. При открывании тиристора про 

транзистора ? Я уТ 4 К ° Н р Денсато Р а 014 че Р ез эмиттерный переход 
/? іи лті/ ^ » ' соедин ^нные параллельно резисторы 7?74 и 

Я16, открытый тиристор Ѵ51. Ток разрядки конденсатора С14 

вается аеТСЯ И3 Т0Ка бЗЗЫ т Р анзист0 Р а ѴТ4 , и транзистор закрьі 
Дальнейшие процессы в работе блокинг-генератора связа- 
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ны с' открыванием транзистора ѴТ1. Напряжение на базу это- 
го транзистора поступает с делителя 0Ю203, а на эмиттер — 
со стабилитрона ѴОІ и резистора 05. Питание делителя и ста- 
билитрона производится от выпрямителя на диоде Ѵ02, под- 
соединенного к обмотке 7—13 трансформатора 77, 

Открывание транзистора ѴТ1 вызывается уменьшением 
напряжения на обмотке трансформатора, когда выходные на- 
пряжения вторичных источников питания достигают номиналь- 
ных значений. При этом напряжение на базе транзистора 
уменьшается в большей степени, чем на его эмиттере. 

Коллекторный ток транзистора ѴТ1 протекает с вывода 7 
трансформатора 77, через резистор 013, диод Ѵ02, стабили- 
трон ѴОі, эмиттерный и коллекторный переходы транзистора 
ѴТ I , резистор Об, управляющий электрод — катод тиристора 
Ѵ51, резисторы 014, 016 и вывод 13 71. Этот ток, суммируясь 
с начальным током управляющего электрода тиристора, откры- 
вает его в тот момент, когда выходные напряжения вторичных 
источников питания достигают номинальных значений. Как уже 
упоминалось, открывание тиристора вызывает закрывание 
транзистора ѴТ4. 

Таким образом, включение тиристора приводит к изменению 
длительности нарастания пилообразного импульса намагничи- 
вания и тем самым определяет его амплитуду, т. е. количество 
энергии, накапливаемой в сердечнике трансформатора 77. 

Устройство стабилизации и защиты состоит из УПТ на тран- 
зисторе ѴТ1 и тиристоре Ѵ51. При увеличении напряжения се- 
ти (либо уменьшении нагрузки) возрастает напряжение на вы- 
водах 7, 13 обмотки обратной связи трансформатора 71 и на 
конденсаторе С2. При этом напряжение на эмиттере транзисто- 
ра VI 7, куда оно передается полностью через стабилитрон ѴОІ, 
возрастает на большую величину, чем на базе, связанной с 
источником питания через делитель 010203. Увеличение отри- 
цательного напряжения базы по отношению к эмиттеру вызы- 
вает возрастание коллекторного тока и напряжения на резисто- 
ре 010. Это приводит к более раннему открыванию тиристора 
Ѵ51 и закрыванию транзистора Ѵ74. Тем самым уменьшается 
мощность, отдаваемая во вторичные цепи. 

Понижение напряжения сети (либо увеличение тока нагруз- 
ки) приводит к понижению напряжения на указанной обмотке 
трансформатора. Теперь из-за уменьшения тока коллектора 
открывание тиристора Ѵ81 происходит в более позднее время 
и количество энергии, передаваемой во вторичные цепи, возрас- 
тает. 

Существенную роль в защите транзистора Ѵ74 играет каскад 
на транзисторе Ѵ72. При уменьшении напряжения сети ниже 
150 В напряжение на обмотке 7 — 13 оказывается недостаточным 
для открывания транзистора Ѵ71. При этом устройство стаби- 
лизации и защиты не работает и создается возможность пере- 
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грева транзистора ѴТ4 из-за перегрузки. Чтобы предотвратить 
выход из строя транзистора ѴТ4, необходимо прекратить рабо- 
ту блокинг-генератора. Предназначенный для этой цели тран- 
зистор VI 2 включен таким образом, что на его базу подается 
постоянное напряжение с делителя К18К4, а на эмиттер — 
пульсирующее напряжение частотой 50 Гц, амплитуда которого 
стабилизируется стабилитроном ѴБЗ. При уменьшении напря- 
жения сети уменьшается напряжение на базе транзистора ѴТ2 
Іак как напряжение на эмиттере стабилизировано, уменьшение 
напряжения на базе приводит к открыванию транзистора. Своим 
коллекторным током транзистор ѴТ2 открывает тиристор Ѵ51 
что приводит к прекращению работы блокинг-генератора. 

Режим короткого замыкания возникает при замыкании в 
нагрузке вторичных источников питания. Запуск модуля при 
наличии короткого замыкания во вторичных цепях производится 
запускающими импульсами от схемы запуска (транзистор ѴТЗ) 
а выключение -с помощью тиристора Ѵ81 по максимальному 
току коллектора транзистора ѴТ4. После окончания запускаю- 
щего импульса устройство не возбуждается, поскольку вся энер- 
гия расходуется короткозамкнутой цепью. После снятия корот- 
кого замыкания модуль входит в режим стабилизации. 

ит еЖИМ холостог о хода наступает при отключении нагрузки 
во вторичных цепях или при уменьшении суммарной мощности 
потребления до 20 Вт. В этом случае запуск блокинг-генератора 
существляется импульсами устройства запуска, а его выклю- 
чение — устройством стабилизации и защиты. При увеличении 

нагрузки на модуль питания более 20 Вт блокинг-генератор 
входит в режим стабилизации. генератор 

Выпрямители импульсных напряжений во вторичных цепях 
собраны по однополупериодным схемам. 

Выпрямитель на диоде Ѵй12 создает напряжение 130 В для 
питания модуля строчной развертки. Сглаживание пульсавдй 
этого напряжения производится конденсатором С27. Резистор 

жени я С н я 3 Н Я ет возмож ность значительного повышения напря- 
жения на выходе выпрямителя при отключении нагрузки. 

ц диод ? ѵ ° 13 собран выпрямитель напряжения 28 В пред- 

на его Ч в Н ыхояе ДЛ « ПИТЗНИЯ М0Д У ЛЯ ка ДР°вой развертки. Фильтр 
тивности и об Р азован конденсатором С28 и катушкой индук- 

частотьГпТві Нааряжения для питания усилителя звуковой 

Напряіение 12 В Р иг ^ ДИ0Д6 Ѵ ° 15 И кон Д енса торе СЗО. 
напряжение 12 В, используемое в модуле цветности МП 9 

модуле радиоканала МРК-2 и модуле кадровой развертки соз: 

ается выпрямителем на диоде ѴИ14 и конденсаторе С29 На 

затор Д ^СяТке В н Ь ия Р В 1ИТеЛЯ ВКЛЮЧ6Н К0мпенса ПИ0ннь,й стабиГи- 
ато н ни, в еро состав входит регулирующий транзис- 

ТрОр ѴТ5, усилитель напряжения ѴТ6 и управляющий транзис- 
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Конденсаторы С22, С23 — С26, шунтирующие выпрямитель- 
ные диоды предназначены для уменьшения уровня помех, излу- 
чаемых импульсными выпрямителями в электрическую сеть. 

Напряжение питания поступает на модули телевизора через 
соединительную плату ПС. 

ГЛАВА 8. Телевизоры 2УСЦТ 

8.1. Общие сведения 

Телевизоры 2УСЦТ отличаются от телевизоров ЗУСЦТ схемой 
и конструкцией модуля цветности, которому присвоено обозна- 
чение МЦ-1-2, и некоторыми изменениями в блоке управления. 
Описание модуля МЦ-1-2 приводится ниже. 


8.2. Модуль цветности МЦ-1-2 

В состав модуля цветности МЦ-1-2 (рис. 8.1) входят декоди- 
рующее устройство и канал яркости. Основные функции моду- 
ля выполняют три микросборки Ц / — ОЗ и три субмодуля выход- 
ного видеоусилителя А2.1 — А2.3. 

Полный цветовой телевизионный сигнал (ПЦТС) через кон- 
денсатор С7 поступает на контур коррекции высокочастотных 
предыскажений І7Я14С19 , настроенный на частоту 4,286 МГц. 

Контур выделяет цветовые поднесущие сигналов и 
которые через выводы 26, 27 поступают на входы микросборки 
01. Микросборка 01 (детектор сигналов цветности) состоит из 
двух ИС КФ174ХА1, двух усилителей, двух транзисторных клю- 
чей и ряда дискретных деталей. 

Каждая ИС содержит половину ЭК 3 и 4, усилитель-ограни- 
читель 5, 6 и частотный детектор 7, 8 (рис. 8.2, а). Сигналы 
цветности после усиления в канале прямого сигнала 1 посту- 
пают на один вход ЭК непосредственно, а на другой — через 
ультразвуковую линию задержки ЕТ1, подсоединенную к выво- 
дам 23 и 16. Линия согласовывается по входу резистором 0.13, 
дросселем Г5 и конденсатором СЮ, а по выходу — дросселем ЬЗ. 

На другие входы коммутатора с микросборки ОЗ через 
выводы 10, 11 поступают прямоугольные импульсы, управля- 
ющие переключением его ветвей. Полярность этих импульсов 
изменяется от строки к строке. При правильной фазе комму- 
тации с выхода коммутатора на вход ограничителя 5 посту- 
пает цветовая поднесущая Ц в , а на вход ограничителя 6 — П#. 
Усиленные и ограниченные по амплитуде поднесущие и 
поступают на частотные детекторы. К частотному детектору 7 
через выводы 17, 19 микросборки ОІ подключен контур частот- 
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Рис. 8.1. Принципиальная схема модуля цветности МЦ-1-2 (осциллограи 

напряжений) 


ного детектора сигнала В' в (ЫО, С26 , К26), а к частотному де- 
тектору 8 через выводы 2, 4 микросборки ОІ — контур сигнала 

і 112 ’ С30 > % 25 )- Элементы С18, К 10 и С16 , Е9, подключен- 
ные к выводам 20, 6 и 9, 7 микросборки йі, предназначены 

для коррекции НЧ предыскажений. С выхода частотных детек- 
торов цветоразностные сигналы Ев— у и Е$^у поступают на со - 
ответствующие эмиттерные повторители и далее через выводы 5 
и 8 на фильтры Ы1С32 и Ь4І9С28, предназначенные для по- 
давления остаточных сигналов поднесущих цветности. Нагруз- 
ками эмиттерных повторителей 9 к 10 служат переменные рези- 



сторы Я27 и Е31, предназначенные для регулировки размахов 
цветоразностных сигналов. Через конденсаторы СЗЗ и С36 цве- 
торазностные сигналы поступают соответственно на выводы 47 
н 19 микросборки 02. Транзисторный ключ 11 в микросборке 
О I (рис. 8.2, а) выключает канал цветности при приеме черно- 
белого изображения и включает его на время обратного хода 
по кадрам. 

Это позволяет при появлении сигналов цветного изображе- 
ния с импульсами опознавания, передаваемыми во время обрат- 
ного хода, автоматически открывать канал цветности и на вре- 
мя прямого хода. Транзисторный ключ 12 предназначен для 
выключения канала цветности во время обратного хода по стро- 
кам. При этом шумы на выходе канала цветности подавляются 
и обеспечивается формирование площадки, необходимой для 
последующей фиксации уровня черного. 

Канал яркости и матрицы собран на микросборке й2 
(рис. 8.2, б), куда входят две НС — КФ174УП1 и КФ174АФ4А, 
транзисторный ключ и ряд дискретных деталей. 

С соединителя Х6(А1) через делитель напряжения Е2ЕЗ и 
конденсатор С15 на вывод 7 микросборки поступает ПЦТС. 
К цепи прохождения этого сигнала подсоединен режекторный 
фильтр С8Ь6Ь8. Режекторный фильтр при приеме цветного 
изображения подавляет поднесущие сигналов цветности 
формируя тем самым сигнал яркости. 

Включение режекторного фильтра при приеме цветного изоб- 
ражения, которое производится подсоединением низкопотен- 
ционального вывода дросселя 1^8 через вывод 15 микросборки 
и открытый до насыщения транзисторный ключ 14 к корпусу 
и построчная перестройка при открывании диода ѴОІ ничем не 
отличаются от описанной в разделе 6.3. 

Сигнал яркости Е у поступает на усилитель 1 через вывод 
7 микросборки, а постоянное напряжение для электронной ре- 
гулировки контрастности — через вывод 9. Требуемые пределы 
изменения этого напряжения устанавливаются переменным ре- 
зистором Е7. 

Первая фиксация уровня черного осуществляется в устрой- 
стве, образованном последовательным соединением формирова- 
теля 2 и усилителя постоянного тока 3. На формирователь через 
выводы 3 и 8 подается строчный стробирующий импульс, а на 
регулируемый усилитель постоянного тока через вывод /2-мик- 
росборки 02 — постоянное напряжение с переменного резистора 
К28 (« Начальный уровень черного») и с регулятора яркости, 
установленного в блоке управления. В этом устройстве на строч- 
ном гасящем импульсе во время обратного хода строчной раз- 
вертки создается площадка, необходимая для последующей 
фиксации уровня черного в выходных видеоусилителях. К регу- 
лируемому усилителю 1 подключено устройство ограничения 
тока лучей 4. На один вход этого устройства через вывод 10 
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микросборки подается напряжение, пропорциональное току лу- 
чей кинескопа с модуля строчной развертки, а на другой вход 
через делитель внутри микросборки, связанный с выводом 13,— 
опорное напряжение. Работа устройства ограничения тока лу- 
чей аналогична применяемому в телевизоре УПИМЦТ (см. раз- 
дел 6.3). Сигнал яркости с выхода регулируемого усилителя 1 
через линию задержки ЕТ2, подсоединенную к выводам 2 и 22 
микросборки 02, поступает на матрицы 8, 9 и 10. 

На усилители 5 и 7 через выводы 17 и 19 микросборки 
02 поступают цветоразностные сигналы Е к _ ѵ и Е в ^у, а с вы- 
вода 20 постоянное напряжение регулировки насыщенности 
с блока управления. Сложение цветоразностных сигналов в 
матрице 6 приводит к образованию цветоразностного сигнала 
Е а—ѵ. Затем все три цветоразностных сигнала складываются 
с сигналом яркости в матрицах 8, 9 , 10, формируя сигналы 
основных цветов Е%, Е и Ев- Эти сигналы проходят через 
эмиттерные повторители 11, 12, 13, нагрузками которых слу- 
жат резисторы Я36, Я42, Я37, Я43 и Я38, Я44, подключенные 
к выводам 25—27 микросборки. Переменные резисторы Я36, 
Я37 и Я38 предназначены для установки необходимого размаха 
видеосигналов на катодах кинескопа. 

В выходных видеоусилителях, собранных по одинаковой 
схеме на субмодулях А2.1, А2,2 и А2.3, осуществляется усиле- 
ние сигналов Е к , Е а и Е в , а также вторая фиксация уровня 
черного. 

Рассмотрим схему субмодуля А2.1 (см. рис. 8.1). 

В его состав входят три эмиттерных повторителя на транзис- 
торах ѴТ1, ѴТ4 и ѴТ6, два усилительных каскада на транзис- 
торах ѴТЗ, ѴТ5 и ключевой каскад на транзисторе ѴТ2. 

С эмиттерного повторителя на транзисторе ѴТ1 сигнал от- 
рицательной полярности поступает на базу транзистора ѴТЗ — 
усилителя-инвертора. Потенциал на базе этого транзистора оп- 
ределяется напряжением на конденсаторе СЗ, который связан 
с ключевым каскадом на транзисторе ѴТ2 в устройстве фикса- 
ции уровня черного. На эмиттер транзистора ѴТ2 через кон- 
такт 5 субмодуля подается опорное напряжение, а на его базу 
через контакт 4 субмодуля и резистор Я2 — строчные импульсы 
положительной полярности. Кроме того, база этого транзистора 
через резисторы Я4 и Я9 связана с эмиттером выходного тран- 
зистора ѴТ6. Опорное напряжение, которое устанавливается 
соответствующими переменными резисторами модуля (Я51, Я52, 
Я53), выбирается таким, чтобы напряжение на катоде кинеско- 
па при отсутствии сигнала составляло 170 В, что соответствует 
уровню черного. 

Работа каскада второй привязки уровня черного аналогична 
описанной в разделе 6.3. 

Выходной каскад видеоусилителя выполнен по схеме с умень- 
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шенным потреблением мощности на двух однотипных транзи- 
сторах ѴТ5, ѴТ6, один из которых служит активной нагрузкой 
другого. Транзистор ѴТ5 включен по схеме с общим эмитте- 
ром, а ѴТ6 — по схеме эмиттерного повторителя. Диод Ѵйі 
необходим, чтобы обеспечить одинаковую длительность фронта 
при положительных и отрицательных перепадах сигнала. Ре- 
зистор Н15 защищает транзистор ѴТ6 при коротки* замыка- 
ниях в нагрузке. 

Элементы Н54 — 0,56 и И6 — Ы8 предназначены для 
коррекции частотной характеристики видеоусилителей в обла- 
сти ВЧ. 

Цветовой тон регулируется изменением постоянного напря- 
жения на соответствующем катоде кинескопа в пределах ±5В. 
С помощью резисторов цветового тона 060 («пурпурно-зеленый») 
и 061 («синий — красный»). 

Для выключения какого-либо луча кинескопа необходимо 
переставить перемычку 5А1 в субмодуле из положения 2 в по- 
ложение 1. 

Вызванное этим повышение напряжения на коллекторе тран- 
зистора ѴТ2 приводит к закрыванию транзисторов ѴТЗ — ѴТ6. 

Устройство опознавания и формирования управляющих и 
коммутирующих импульсов собрано на микросборке ОЗ (рис. 
8.2, в). 

В ее состав входит строчный мультивибратор 1, кадровый 
мультивибратор 2, импульсный усилитель — формирователь 3, 
логический элемент 2И 4 и два триггера 5 и в. Мультивибрато- 
ры формируют прямоугольные импульсы строчной и кадровой 
частоты. 

Мультивибратор кадровых импульсов запускается кадровы- 
ми импульсами обратного хода, которые поступают на вывод 3 
микросборки ЭЗ, а мультивибратор строчной частоты — строч- 
ными стробирующими импульсами через вывод 17 микросборки. 

Сформированный кадровый импульс длительностью 700... 
1000 мкс с мультивибратора 2 поступает на один из входов 
синхронного триггера 6. Длительность кадрового импульса оп- 
ределяется конденсатором С44 (см. рис. 8.1), подключенного 
к мультивибратору через выводы 7, 8 микросборки. 

С мультивибратора строчных импульсов 1 положительный 
импульс поступает на симметричный триггер 5, на выходе кото- 
рого формируются прямоугольные импульсы полустрочной ча- 
стоты. Эти импульсы подаются на синхронный триггер 6. Поло- 
жительные импульсы строчной частоты с выхода строчного 
мультивибратора 1 через вывод 16 микросборки БЗ поступают 
на вывод 21 микросборки ОІ , а в ней — на базу транзистора 
электронного ключа 11, который закрывает канал цветности на 
время обратного хода строчной развертки, а также на симмет- 
ричный триггер 5, где формируются импульсы полустрочной ча- 
стоты. С выхода симметричного триггера эти импульсы посту- 
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пают на вход усилителя-формирователя 3 коммутирующих им- 
пульсов. Через выводы 23, 26 микросборки Ш коммутирующие 
импульсы полустрочной частоты различной полярности посту- 
пают на выводы 10, 11 микросборки Д/ для управления пере- 
ключением ветвей ЭК (4 и 3 на рис. 8.2, а), а через вывод 25 
микросборки 03 на диод ѴОІ модуля для коммутации частот 
схемы режекции. С выхода кадрового мультивибратора 2 отри- 
цательный импульс, соответствующий обратному ходу кадровой 
развертки, поступает на один из входов логического элемента 
2И 4, открывая его на время прохождения импульсов опозна- 
вания. 

Для повышения помехоустойчивости устройства опознавания 
вве ™ , в модуле МЦ-1-2 используется резонансный контур 
ИЗС41, настроенный на полустрочную частоту и подсоединен- 
ный к цепи цветоразностного сигнала Е' В -ѵ. Напряжение на 
контуре при прохождении всех девяти строк опознавания зна- 
чительно превышает то, которое создается на нем под воздей- 
ствием шумов и импульсных помех. По этим причинам шумы и 
помехи не оказывают влияния на устройство цветовой синхро- 
низации. ѵ 

Контур возбуждается сигналом полустрочной частоты' с 
импульсами, полярность которых изменяется от строки к строке. 
Для получения такого сигнала электронный коммутатор оста- 
навливается на время обратного хода по кадрам, когда пере- 
даются импульсы опознавания. С этой целью на вход усилите- 
ля-формирователя 3 с кадрового мультивибратора 2 подает- 
ся отрицательный импульс, который позволяет сохранить одно 
из состояний усилителя формирователя на все время действия 
импульса. 

Импульсы опознавания (см. осциллограмму 17 на рис. 8.1) 
с контура ЫЗС14 через вывод 2 микросборки ОЗ подаются на 
один из двух входов логического элемента 2И 4. На другой его 
вход поступают отрицательные импульсы с кадрового мульти- 
вибратора. 

При одновременном приходе этих сигналов на два входа ло- 
гического элемента на его выходе появляются импульсы опо- 
знавания. 

Сигналы опознавания корректируют фазу импульсов симмет- 
ричного триггера 5 и переводят синхронный триггер 6 в поло- 
жение, при котором через выводы 10 и 11 микросборки 03 на 
микросборку Д/ (вывод 22) и микросборку Д2 (вывод 14) по- 
ступают управляющие напряжения, необходимые для включе- 
ния канала цветности и режекторных контуров при приеме 
цветного изображения. При отсутствии импульсов опознавания 
канал цветности включен только на время обратного хода кад- 
ровой развертки. 

Ручное включение канала цветности производится выключа- 
телем, установленным на блоке управления и совмещенным с 
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регулятором насыщенности. Он разрывает цепь подачи напря- 
жения питания (12 В) кадрового мультивибратора, которое по- 
ступает на него через вывод 4 микросборки йЗ. 

Каскад формирования импульсов гашения выполнен на тран- 
зисторе ѴТ 1 модуля. На базу транзистора ѴТ1 с модуля строч- 
ной развертки через контакт 11 соединителя Х4(АЗ) и резисто- 
ры Я5 и Я4 подается строчный импульс обратного хода поло- 
жительной полярности, а с модуля кадровой развертки через 
контакт 10 соединителя Х4(АЗ) и резистор /?/ — кадровый им- 
пульс гашения. При этом в коллекторной цепи транзистора ѴТ1 
формируются импульсы отрицательной полярности размахом 
200 В, которые через конденсатор С23, контакт 1 соединителя 
ХЗ поступают на модуляторы кинескопа. Резистор %20 совместно 
с диодом Ѵй2 предназначен для создания нормального режима 
кинескопа, а резистор #23 — для защиты транзистора ѴТ1 при 
пробоях в кинескопе. 

ГЛАВА 9. Телевизоры ЗУСЦТ-П-51 [4УПИЦТ-51І 

9.1. Общие сведения 

В стационарных цветных телевизорах ЗУСЦТ-П-51 (старое на- 
звание 4УПИЦТ-51) применяются кинескопы 51ЛК2Ц. Струк- 
турная схема этих телевизоров приведена в гл. 3, устройство 
кнопочного выбора программ КВП-2 описано в гл. 5, а селек- 
торы каналов — в гл. 4. 

В телевизорах используется блок разверток и обработки 
сигналов — ВРОС. Он конструктивно объединяет устройства 
разверток и обработки сигналов, которое полностью соответ- 
ствует аналогичному устройству (БОС) телевизоров УПИМЦТ, 
описанному в гл. 6. В настоящей главе описываются устрой- 
ства разверток и приводится схема блока питания БПП-2, не- 
сколько отличающаяся от модуля питания телевизоров ЗУСЦТ, 
описанного в разделе 7.7. 

9.2. Устройства разверток ВРОС 

К устройствам разверток БРОС (рис. 9.1) относятся модуль 
синхронизации и управления строчной разверткой МЗ-1-2, пред- 
варительный и оконечный каскады строчной развертки (тран- 
зисторы ѴТ8, ѴТ9), модуль коррекции растра МЗ-4-11, модуль 
кадровой развертки МЗ-2-7, выпрямители для создания управ- 
ляющих напряжений устройств ограничения тока лучей, стаби- 
лизации размера по горизонтали, выпрямители напряжений пи- 
тания выходных видеоусилителей, ускоряющих и фокусирую- 
щего электродов, а также анода кинескопа. 

На контакт 7 модуля МЗ-1-2 (рис. 9.1) через цепочку Я57С34 
с контакта 1 модуля УПЧИ поступает полный цветовой- видео- 
сигнал (осциллограмма 1). Модуль МЗ-1-2 отличается, от мо- 
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накал кинескопа 


дуля МЗ-1-1, описанного в разделе 6.5, только тем, что в нем 
отсутствуют усилительные каскады для управляющих импуль- 
сов, сформированных в ИС П/, вывод 2 которой соединен на- 
прямую с выходом модуля (контактом 7). С контакта 1 модуля 
МЗ-1-2 прямоугольные импульсы положительной полярности 
(осциллограмма 2 на рис. 9.1) поступают на базу транзистора 
ѴТ8 — предварительного усилителя. 

Предварительный усилитель, собранный по схеме с общим 
эмиттером, повышает размах этих импульсов до уровня, необ- 
ходимого для создания требуемого тока в цепи базы транзи- 
стора оконечного каскада на транзисторе ѴТ9. В коллекторной 
цепи транзистора ѴТ8 включен разделительный трансформатор 
77, со вторичной обмотки которого управляющие импульсы по- 
ступают на базу транзистора ѴТ9. Первичная обмотка транс- 
форматора 77 зашунтирована демпфирующей цепью Я66С35. 
Ее назначение — уменьшить амплитуду положительных импуль- 
сов на коллекторе транзистора ѴТ8 во время обратного хода 
строчной развертки. Нагрузкой выходного каскада является об- 
мотка ТВС (выводы 12, 9). Через эту обмотку, резистор Я68 и 
контакты 7, 6 соединителя Х9 напряжение 130 В поступает на 
коллектор транзистора ѴТ9. 

Контакты 7 и 9 замыкаются перемычкой в ответной части 
соединителя, что исключает возможность выхода из строя тран- 
зистора ѴТ9 из-за ошибочного отключения ОС или обрыва ка- 
тушки. 

Параллельно транзистору ѴТ9 включены конденсаторы С42, 
С49 и демпфирующие диоды ѴйМ — Ѵйіб. Конденсаторы С42 
и С49 определяют длительность обратного хода строчной раз- 
вертки. 

Строчные катушки ОС соединены параллельно. Один их вы- 
вод через контакт 1 соединителя Х9, РЛС 7-7, конденсатор С52 
подсоединяется к коллектору транзистора ѴТ9, а другой — че- 
рез контакт 3 соединителя и регулятор фазы 7-5 соединен с кор- 
пусом. Регулятор 7-5 входит в схему коррекции геометрических 
искажений и, кроме того, служит для регулировки размера по 
горизонтали. 

С вывода 3 вторичной обмотки трансформатора Т2 строчные 
импульсы обратного хода подаются на модуль УПЧИ УМ1-1 и 
модуль обработки сигналов цветности и опознавания УМ2-1-1, 
а с вывода 5 — на модуль коррекции растра МЗ-4-11 и на каскад 
формирования импульсов гашения. Напряжения для питания 
анода и фокусирующего электрода кинескопа создаются путем 
выпрямления импульсов обратного хода строчной развертки в 
умножителе напряжения Е1 типа УН 9/27-1,3. Положительные 
импульсы обратного хода с вывода 15 ТВС через резистор ЯШ 
подаются на вывод «~» умножителя. С вывода « + » умножи- 
теля напряжение 25 кВ поступает на анод кинескопа. С вывода 
« + Е» умножителя снимается выпрямленное напряжение (око- 
ло 8,5 кВ) для питания фокусирующего электрода кинескопа. 
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Регулировка фокусирующего напряжения производится на пла- 
те кинескопа (рис. 2.12). Для питания ускоряющих электродов 
импульсное напряжение снимается с обмотки ТВС во время 
прямого хода строчной развертки и выпрямляется диодом ѴОб 
в умножителе, создавая на конденсаторе С40 постоянное напря- 
жение, равное 1500 В. Это напряжение поступает на делитель 
К72 — Я74, стабилизируется варистором /?7 3, после чего посту- 
пает на плату кинескопа. С обмотки 10 — 12 ТВС импульсы об- 
ратного хода строчной развертки положительной полярности 
через дроссель ІЗ подаются на диод Ѵ012, выпрямляются им 
и на конденсаторе С43 образуется постоянное напряжение 
200 В, используемое для питания выходных видеоусилителей и 
формирователя импульсов гашения. 

На резисторе Я76 за счет протекания через него тока заряд- 
ки разрядки конденсатора С1 умножителя образуется им- 
пульсное напряжение, пропорциональное току лучей кинескопа 
Подсоединенные к резистору Ц76 через резистор К75 диоды 
ѵии и ѵиі 6 выпрямляют соответственно положительную и от- 
рицательную части этого напряжения. Положительное выпрям- 
ленное напряжение используется как управляющее в устройст- 
ве ограничения тока лучей в модуле УМ2-3-1 и в модуле МЗ-2-7 
для стабилизации размера по вертикали, а отрицательное — 
для стабилизации размера по горизонтали при изменении то- 
ка лучей в модуле МЗ-4-11. Резистор /?75 ограничивает им- 
пульсные токи диодов ѴОП и ѴйІЗ. 

Центровка изображения по горизонтали осуществляется за 
счет выпрямления импульсного напряжения прямого и обрат- 
ного хода, снимаемого с коллектора транзистора ѴТ9 чепез 
конденсатор С52, РЛС І7 и дроссель І6. В зависимости от 
положения движка переменного резистора Я84 через строчные 
катушки будет протекать постоянный ток центровки в том или 
ином направлении. Дроссель Ю препятствует замыканию строч- 
ного отклоняющего тока через цепи центровки. 

Аналогично осуществляется центровка изображения по вер- 
тикали переменным резистором Я 80 и диодами ѴБ17 и ѴВ18 
с той только разницей, что для создания напряжения центров- 
ки по вертикали выпрямляется пилообразное напряжение кад- 
ровой частоты (осциллограмма 11). 

Коррекция подушкообразных искажений [3] по вертикали 
производится модуляцией тока строчной частоты током кадро- 
вой частоты с помощью диодного модулятора, образованного 
диодом ѴШ6, конденсатором С51, катушками индуктивности 
4 и ь5. Диодный модулятор управляется напряжением кото- 
рое поступает в точку соединения диодов Ѵ015 и ѴОІб ' с кон- 
такта 2 модуля МЗ-4-11 через дроссель 14 (рис. 9.2). 

Для формирования управляющего напряжения на контакт 
о модуля поступает пилообразное напряжение кадровой часто- 
ты, а на контакт 7 — импульсы обратного хода строчной раз- 
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вертки с вывода 5 ТВС. Пилообразное напряжение кадровой 
частоты после усиления каскадом на транзисторе ѴТ1 и интег- 
рирования в его коллекторной цепи (ЯЗС2) приобретает пара- 
болическую форму (осциллограмма 1 на рис. 9 2) Через рези- 

итГпѵ И Я9 ЭТ ° нап Р яжение поступает на базу транзистора 
и/2 ДУ И закрывает его. Одновременно на базу этого транзис- 
тора через конденсатор С4 поступают пилообразные импульсы 
строчной частоты, полученные интегрированием (Я22С5) им- 
пульсов обратного хода (осциллограмма 4 ). 

Дифференциальный усилитель работает в режиме ограниче- 
ния. В результате на резисторе ЯП образуются прямоугольные 



импульсы строчной частоты, длительность которых изменяется 
в соответствии с изменением напряжения на входе ДУ в тече- 
ние кадра. Таким образом, на выходе ДУ (на резисторе ЯП) 
образуется импульсный сигнал строчной частоты с ШИМ, кото- 
рая изменяется в соответствии с сигналом кадровой частоты 
(на осциллограмме 2 рис. 9.2 изменение ширины импульса по- 
казано вертикальными линиями). Этот сигнал поступает на 
базу транзистора ѴТ5, коллектор которого через контакт 2 
“Ж> я ад Р°^ сель 14 подключен к точке соединения диодов 
\иі5 и ѴШ6 (рис. 9.1) в выходном каскаде строчной развертки 
С изменением ширины импульсов (осциллограмма 3 ) меняется 
режим диодного модулятора, что, в свою очередь, приводит к 
изменению длины строки, необходимой для коррекции геометри- 
ческих искажений растра по горизонтали. Коррекция подушко- 
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образных искажений по горизонтали в кинескопе 51ЛК.2Ц до- 
стигается определенным расположением витков в кадровых от- 
клоняющих катушках. 

С помощью переменного резистора НЮ можно изменять по- 
стоянное напряжение на неинвертирующем входе ДУ, вызывая 
изменение ширины импульсов в сигнале. Это позволяет регу- 
лировать размер изображения по горизонтали резистором НЮ. 
Для стабилизации размера изображения по горизонтали на этот 
же вход ДУ через резистор Н23 с контакта 4 модуля подается 
напряжение, пропорциональное току лучей кинескопа, 
д. _ Кадровая развертка производится при помощи модуля 
МЗ-2-7 (рис. 9.3). В его состав входит усилитель-ограничитель 
кадровых СИ (У 77), ЗГ (ѴТ2, ѴТЗ ) , ДУ (ѴТ5, ѴТ6 ) , парафазный 
усилитель (ѵТ8), двухтактный бестрансформаторный выходной 
каскад (ѴТ 11, ѴТ12) и генератор обратного хода (ѴТ7, ѴТ10) 

Задающий генератор кадровой развертки (ѴТ2, ѴТЗ ) собран 
по схеме мультивибратора с коллекторно-базовыми связями. 
Синхронизация генератора производится импульсами отрица- 
Г^ьиой полярности, которые поступают на эмиттер транзистора 
УГ2 с коллектора транзистора ѴТ1 — усилителя-ограничителя. 
На базу транзистора ѴТ1 СИ поступают после интегрирования 
{К1С2) и дифференцирования (С1Н2) с контакта 2 модуля. 
Частота импульсов, создаваемых генератором, устанавливается 
при помощи переменного резистора Н5. 

Пилообразное напряжение на базу транзистора ѴТ5 (инвер- 
тирующий вход ДУ) снимается через конденсатор С7 с резисто- 
ров Ю Н11, по которым протекает ток разрядки конденсаторов 
Сі*), С6. Конденсаторы заряжаются при открывании транзисто- 
ра ѴТЗ по цепи: источник напряжения 28 В, резистор НЮ, 
транзистор ѴТЗ, резистор Н8, диод ѴИ1, конденсаторы С6, С5, 
корпус. Разрядка конденсаторов происходит в период времени, 
когда транзистор ѴТЗ закрыт, через резисторы Н9, НЮ, Н11. 
Диод I 01 препятствует разрядке конденсаторов через резисто- 
ры Н8 и Н7. Размер по вертикали регулируется переменным 
резистором НЮ. 

Для устранения нелинейных искажений в цепь формирова- 
ния пилообразного сигнала через резисторы Н14 и Н20 вводит- 
ся напряжение отрицательной ОС, которое снимается с резисто- 
ра Н36, включенного последовательно с кадровыми катушками 
ОС. Линейность регулируется переменным резистором Н20. 

К базе транзистора ѴТ6 (неинвертирующий вход ДУ) под- 
водится сигнал отрицательной ОС по постоянному току со сред- 
ней точки выходного каскада (эмиттер транзистора ѴТ//). 
Такая ОС стабилизирует режим по постоянному току всех кас- 
кадов усилителя. С выхода ДУ (коллектор транзистора ѴТ5) 
пилообразный сигнал (осциллограмма 7) поступает на вход 
парафазного усилителя (база транзистора ѴТ8). С эмиттерной 
нагрузки транзистора ѴТ8 снимается сигнал на базу транзи- 
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стора ѴТІ2, а с коллекторной — перевернутый по фазе сигнал — 
на базу транзистора ѴТ11. Пилообразно-импульсное напряже- 
ние (осциллограмма 8) снимается на кадровые катушки ОС с 
эмиттера транзистора I /77/. 

Генератор обратного хода собран на транзисторах ѴТ7, 
ѴТ10. Во время прямого хода транзисторы закрыты, при этом 
конденсатор С12 заряжается от источника питания 28 В через 
диод ѴОЗ и резистор 9.33. 

Во время обратного хода кадровой развертки положитель- 
ный импульс с выхода ЗГ ( ѴТ2, ѴТЗ) через цепь 918С9 пода- 
ется на базу транзистора ѴТ7 и открывает его. Выделенный в 
коллекторной цепи импульс отрицательной полярности откры- 
вает транзистор ѴТ10, который переходит в режим насыщения. 
Когда значение импульса в коллекторе транзистора ѴТ11 ста- 
новится равным 28 В, закрывается диод ѴОЗ. После этого в 
период обратного хода на коллекторы транзисторов выходного 
каскада начинает поступать удвоенное значение напряжения 
источника питания. Оно создается последовательным соедине- 
нием напряжения на заряженном конденсаторе С12 и напря- 
жения источника 28 В через открытый до насыщения транзистор 
ѴТІО. Увеличение напряжения питания во время обратного хо- 
да сокращает длительность обратного хода кадровой развертки. 

Для стабилизации размера изображения по вертикали при 
изменении тока лучей к резистору 912 через контакт 5 модуля 
подводится постоянное напряжение, величина которого изменя- 
ется с изменением тока лучей кинескопа, что соответственно 
влияет на размах тока в кадровых катушках ОС. 

Импульсы обратного хода кадровой развертки, необходи- 
мые для работы устройства опознавания, снимаются с коллек- 
тора транзистора ѴТІО и через резистор 935 и контакт 4 вы- 
водятся из модуля. 

9.3. Блок питания БПП-2 

Блок питания БПП-2 (рис. 9.4) имеет модульную конструкцию. 
В его состав входит выпрямитель напряжения сети, модуль ге- 
нератора МГ-2 (АР1), импульсный трансформатор Т1 (ТПИ-2), 
модуль выпрямителей МВ-2 (АР2), выпрямители напряжений 
130 В и 6,3 В. 

По принципу работы этот блок не отличается от модуля 
МП-3-2, описанного в разделе 7.7. 


ГЛАВА 10. Переносные цветные телевизоры 

10.1. Общие сведения 

Особенности назначения переносных цветных телевизоров (с 
размером экрана по диагонали 45 см и менее) определяют ряд 
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требований, предъявляемых к ним. Прежде всего, они должны 
быть компактны, легки и с минимально возможным энерго- 
потреблением. 

По своему назначению переносная модель телевизора долж- 
на быть универсальной: она должна питаться от сети перемен- 
ного тока и от автономного аккумулятора при работе в поле^ 
вых условиях или на борту подвижных объектов (например, 
автомобилей). При этом возможна эксплуатация телевизора 
на достаточно большом расстоянии от передающей станции. 
Поэтому он должен иметь высокую чувствительность и эффек- 
тивные устройства АРУ. Конструкция телевизора должна обес- 
печивать нормальную работу при повышенных вибрациях и 
ударной нагрузке. Возможность эксплуатации переносного те- 
левизора при дневном освещении диктует повышенные требо- 
вания к максимальной яркости свечения экрана и контрастно- 
сти воспроизводимого изображения. 
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Рис. 9-4. Принципиальная схема блока питания БПП-2 

Данные о выпускаемых и перспективных моделях перенос- 
ных цветных телевизоров приведены в табл. 3.1. 

Ниже дано описание некоторых из них. 


10.2. Телевизоры ПИЦТ-32 


Телевизоры ПИЦТ-32 («Юность Ц-401», «Электроника 
Ц.-4Ш ») — переносные цветные телевизоры, собранные на полу- 
проводниковых приборах и интегральных микросхемах В те- 
левизорах применен кинескоп 32ЛКЩ с компланарно располо- 
женными электронными прожекторами, углом отклонения лучей 
УО .щелевой маской и размером по диагонали 32 см (см. 
гл. 2). Совместно с ОС и МСУ, расположенными на горловине 
кинескопа, он обеспечивает динамическое самосведение трех 


199 



Рис. 10.1. Принципиальная схема блока управления телевизоров ПИЦТ-32 

электронных лучей с заданной точностью по всему экрану без 
дополнительных органов регулировки. 

Телевизоры имеют блочно-модульную конструкцию, преду- 
сматривающую свободный доступ к модулям и блокам. 

Телевизоры принимают цветные и черно-белые программы 
в диапазоне метровых волн. Кроме того, в телевизоры можно 
установить и селектор каналов дециметровых волн. Структур- 
ная схема телевизоров описана в разделе 3.5. 

В телевизорах установлена динамическая головка 1 ГД-44- 1 80А 
или 0,5ГД-30. Предусмотрена возможность прослушивания зву- 
кового сопровождения на головные телефоны ТМ-3. 

С помощью блока управления (БУ) выполняются операции 
основных регулировок, подключений и переключений, предназ- 
наченных для потребителя: включение телевизора, включение 
необходимого диапазона,* выбор каналов метрового диапазона 
и плавная подстройка частоты гетеродина, плавная перестрой- 
ка каналов в дециметровом диапазоне, регулировка яркости, 
контрастности, насыщенности и громкости, а также выключе- 
ние канала цветности. В БУ имеются гнезда подключения внеш- 
ней или телескопической антенн МВ, а также гнезда подклю- 
чения антенны ДМВ и головных телефонов. Принципиальная 
схема БУ приведена на рис. 10.1. К гнезду Лні подключается 
внешняя антенна МВ либо через симметрирующий трансформа- 


200 


тор Тр штыревая антенна. От гнезда Ані сигнал поступает на 
вход СК метрового диапазона СК-М-20. Если в телевизор уста- 
новлен СК диапазона ДМВ, то для подключения антенны ДМВ 
служит гнездо Гн2. 

Переключение диапазонов производится переключателем 
В1. В положении МВ (кнопка отжата) напряжение питания 
11,5 В и напряжение АРУ поступают на соответствующие вы- 
воды селектора СК-М-20. На селектор СК-Д-20 эти напряжения 
не подаются. В положении ДМВ (кнопка нажата) напряжение 
АРУ, а также напряжение, питающее УВЧ и гетеродин, отклю- 
чается от селектора СК-М-20. Питание на смеситель остается 
подключенным. 

Напряжение питания и АРУ оказываются подключенными к 
селектору СК-Д-20. Сигнал ПЧ с выхода селектора СК-Д-20 
поступает на вход смесителя в селекторе СК-М-20, работающе- 
го в данном случае как дополнительный каскад УПЧ. С выхо- 
да СК-М-20 сигнал ПЧ идет на вход модуля УПЧИ БРК. 

Описания селекторов каналов приведены в гл. 4. 

В БРК производится выделение сигнала цветовых поднесу- 
щих, получение цветоразностных сигналов, а также обеспечи- 
вается цветовая синхронизация. В БРК формируются кадровые 
гасящие импульсы, сигналы основных цветов, которые после 
усиления подаются на катоды кинескопа. 

В состав БРК входят модули УПЧИ, УПЧЗ, УНЧ, МВУ, МЦ 
и МВ НОВ. 

Модули УПЧИ, УПЧЗ и УНЧ такие же, как и в телевизоре 
УПИМЦТ. Их описание дано в гл. 6. 

С выхода модуля УПЧИ (контакт 3 соединителя 1-ШЗ) 
ППТС положительной полярности проходит через соединитель 
1-Ш2, конденсатор С12, линию задержки Лзі (рис. 10.2) и эмит- 
терный повторитель на транзисторе ТЗ на модуль видеоусили- 
теля яркостного канала МВУ, через резистор Н22 — на модуль 
цветности МЦ и через конденсатор С11, каскад на транзисторе 
Т2 и резистор Н15 — на модуль строчной развертки МСР. 

В модуле МВУ (рис. 10.3) происходит усиление видеосигна- 
ла и фиксация уровня черного, регулировка контрастности и 
яркости, режекция поднесущих цветности и звука, а также 
ограничение тока лучей кинескопа и защита кинескопа от про- 
жога. Сигнал на вход ИС У1 поступает через три режекторных 
контура, настроенных на 4,02; 4,67 и 6,5 МГц. Первые два 
контура включаются при подаче на контакт 7 модуля положи- 
тельного напряжения, формируемого модулем цветности при 
приеме передач цветного изображения. 

Усиленный сигнал с выхода модуля (контакт 1) через це- 
почку С24Н56 БРК снимается на модуль видеоусилителей НОВ 
(МВ НОВ). 

Контрастность изображения регулируется резистором НЗ БУ, 
подключенным к выводу 7 ИС У1 МВУ. Для фиксации уровня 
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черного на модуль через контакт 3 и цепочку Я7С12К9 подают- 
ся строчные отрицательные импульсы. 

Ключевой каскад на транзисторе Т5 БРК обеспечивает уро- 
вень фиксации, равный напряжению на диоде Д8. Отрицатель- 
ный гасящии импульс в видеосигнале от уровня черного до 

уровня фиксации определяет яркость изображения и регулиру- 
ется резистором Кб БУ. ѵ у ѵу 

НГ Т “ л У чей кинескопа ограничивается при воздействии на 
,У 1 постоянного напряжения со строчной развертки пода- 
ваемого на контакт 4 МВУ. При превышении установленного 
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Рис. 10.2. Принципиальная схема БРК телевизоров ПИЦТ-32 


значения этого напряжения уменьшается контрастность и одно- 
временно ток лучей кинескопа. 

Для защиты экрана от прожога служит диод Д1 МВУ. Схе- 
ма построена так, что при неисправности в схеме кадровой раз- 
вертки (отсутствии кадрового пилообразного напряжения) про- 
падает напряжение 10 В на катоде диода (контакте 9 модуля), 
он открывается и шунтирует сигнал на входе модуля через 
конденсатор С19 БРК. 

Модуль цветности (МЦ) может быть выполнен на базе гиб- 
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ридных ИС серии К224 или полупроводниковых ИС серии 
К 1 74: К174ХА9 (зарубежный аналог — МСА640) , К174ХА8 

(МСА650) и К174УК1 (МСА660). Схема модуля на полупро- 
водниковых ИС мало чем отличается от модуля МЦ-2, описан- 
ного в разделе 7.4. Поэтому остановимся на схеме модуля с 
гибридными ИС (рис. 10.4). 

Полный цветовой телевизионный сигнал с БРК через кон- 
такт 3 соединителя Ш1 и через конденсатор С1 поступает на 
контур Э5СЗ, с помощью которого производится выделение сиг- 
нала цветности и коррекция высокочастотных предыскажений 

Канал прямого сигнала собран на ИС У1 и У2, в канал за- 
держанного сигнала входит линия задержки Лзі и ИС УЗ Оба 
сигнала поступают на ЭК на диодах Д2 — Д4, Д6. Коммутато- 
ром управляет триггер на ИС У6. После коммутатора сигналы 
цветности направляются в два канала. Канал «синего» сигнала 
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состоит из усилителя на ИС У7, частотного детектора на эле- 
ментах 77, ЭІ , ЭЗ, Д7, Д8 и выходного каскада на транзисторе 
Т6\ канал «красного» сигнала — усилителя на ИС У8, частот- 
ного детектора на элементах Т2, Э2 , Э4, Д9 , Д11 и выходного 
каскада на транзисторе 77. Каскады на транзисторах ТЗ и Т4 
предназначены для закрывания каналов цветности во время 
обратного хода строчной развертки. При регулировке насыщен- 
ности резистором К4 в БУ изменяются уровни ограничения под- 
несущих цветоразностных сигналов в ИС У7 и У8 МЦ. 

Третий цветоразностный сигнал Еа-у получают из двух дру- 
гих в матрице В47Е48В49 и подают его на МВУ через эмиттер- 
ный повторитель на транзисторе Т8. 

Устройство цветовой синхронизации корректирует работу 
триггера ЭК и включает каналы цветности и режекторные кон- 
туры при приеме цветных передач. Сигналы опознавания, вы- 
деляемые контурами Э6С12 МЦ (на «красной» строке) и Э7С14 
(на «синей» строке), поступают на устройство совпадения и де- 
тектирования в ИС У4. Полученные там импульсы опознавания 
воздействуют на триггер внутри этой ИС и через конденсатор 
С22 — на триггер в ИС У6, корректируя при необходимости его 
фазу. На другой вход триггера ИС У4 (вывод 1) приходят кад- 
ровые положительные импульсы, сформированные транзистором 
Т4 БРК и ждущим мультивибратором на ИС У1 БРК. При 
цветной передаче импульсы триггера ИС У4 через выключатель 
цветности В2 БУ открывают усилители цветоразностных сиг- 
налов в ИС У7 и У8 и включают режекторные контуры в МВУ. 
С переменных резисторов В39, В43, Е52, которыми регулируют 
матрицирование, цветоразностные сигналы проходят на МВ 
ЕС В (рис. 10.5), в котором из сигнала яркости и цветоразно- 
стных сигналов получаются сигналы основных цветов, они уси- 
ливаются и в них восстанавливается постоянная составляющая. 

На транзисторах Тб — Т9 модуля собрана активная матри- 
ца. Полученные в ней сигналы основных цветов усиливаются 
транзисторами Т11 — Т13. На транзисторах 77 — Т4 выполнено 
устройство фиксации (восстановления) постоянной составляю- 
щей. Переменными резисторами 7 127, 7 <29, Я32 модуля устанав- 
ливают размахи сигналов, а резисторами Я42, В46, В49 — уров- 
ни черного в них. С видеоусилителей сигналы размахом 50 В 
и с уровнем черного 140 В подаются на катоды кинескопа. 

В селекторе синхроимпульсов на транзисторах 77, Т2 МСР 
(рис. 10.6) из ПЦТС, приходящего на контакт 7 модуля, выде- 
ляются строчные и кадровые синхроимпульсы. Кроме того, в 
модуле имеется задающий генератор с реактивным каскадом на 
транзисторах 77, Тб и устройство АПЧиФ (диоды Д2 и ДЗ), на 
которое через контакт 4 модуля подаются строчные отрицатель- 
ные импульсы амплитудой 140 В. 

Если частота ЗГ ниже частоты синхроимпульсов, то напря- 
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жение на выходе детектора (точка А) понижается, в противо- 
положном случае — повышается. 

Через ФНЧ управляющее напряжение поступает на базу 
транзистора Т4, который управляет частотой синусоидального 
на транзисторе Тб. Генератор выполнен по схеме с транс- 
форматорной ОС. Колебательный контур, образованный индук- 
тивностью обмотки 1—2 катушки 11 и конденсаторами С 18, 
СУУ, включен в цепь базы транзистора Тб через конденсатор 
С21 и диод Д4 ѵ 
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Рис. 10.4. Принципиальная схема модуля цветности МЦ телевизоров ПИЦТ-32 


Если напряжение на базе транзистора Т4 возрастает при 
повышении частоты ЗГ, то увеличивается переменная составляю- 
щая тока через обмотку 1—2 катушки І1, в то время как со- 
ставляющая тока через конденсаторы С18, С19 уменьшается. 

результате этого напряжение в точке Б нарастает медленнее 
чем в том случае, если бы напряжение на базе транзистора Т4 
уменьшалось, что приводит к запаздыванию включения тран- 
зистора Тб , т. е. к понижению частоты ЗГ. 

Напряжение с эмиттера транзистора Тб, имеющее форму 
искаженной синусоиды (осциллограмма 3 на рис. 10.8), через 
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Рис. 10.5. Принципиальная схема модуля выходных видеоусилителей МВ 
ВОВ телевизоров ПИЦТ-32 

резистор Я34 и контакт 1 модуля поступает на предоконечный 
каскад БР. 

Необходимо отметить, что в некоторых партиях телевизоров 
ПИЦТ-32 МСР может быть выполнен на базе зарубежной ИС 
А250Г) Описание такого модуля приведено в [11]. 
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Рис. 10.6. Принципиальная схема модуля строчной развертки МСР телевизо- 
ров ПИЦТ-32 

Модуль кадровой развертки (МКР) состоит из усилителя 
синхроимпульсов (рис. 10.7) на транзисторе Т1, задающего 
генератора на транзисторах Т2, ТЗ, разрядного каскада на тран- 
зисторе 77 и усилителя на транзисторах Тб — Т9, Т11. Транзи- 
сторы выходного каскада Т9, Т1І располагаются на радиато- 
рах. Каких-либо особенностей схема модуля не имеет. 

Выходной каскад блока разверток (рис. 10.8) содержит 
предоконечный (на транзисторе Т1) и оконечный (на транзисто- 
ре Т2) каскады. Предоконечный каскад представляет собой 
импульсный усилитель с трансформаторной (Трі) нагрузкой. 
Параллельно первичной обмотке трансформатора включена це- 
почка С10Я7 , ограничивающая выбросы напряжения на коллек- 
торе транзистора. Он открывается положительной полуволной 
импульсов напряжения строчной частоты, которые через резис- 
тор Я4 подаются на его базу с МСР. Выходной транзистор Т2 
открывается, когда закрывается 77. К коллектору транзистора 
Т2 через конденсатор СП, РЛС Ы1 и соединитель 4-Ш2 под- 
ключены строчные катушки ОС. Напряжение питания 48 В по- 
дается на выходной каскад через первичную обмотку 6 — 12 
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Рис. 10.7. Принципиальная схема модуля кадровой развертки МКР телеви- 
зоров ПИЦТ-32 

=г; с ™~ 

амплитудой около 6,5 кВ с повышающей обмотки ТВС подается 
на умножитель напряжения У/. Высокое напряжение посыпает 
на анод кинескопа через резистор Ц16, предназначенный л ля 
ограничения тока при пробоях в кинескопе. Напряжение фокѵ 

СнГн” /?/7)* аеТСЯ На КИНескоп с движка переменного варистора 

хом Н 75П°В МО п Т г!? 4 ~ 13 ИМееТСЯ им пульсное напряжение разма- 
хом 750 В, полуволна которого амплитудой 100 В во воемя ппя- 
мого хода выпрямляется диодами Л9 П11 Ппгм/пп ^ ^ 

да подключен к источник/ 48 В конденсатопГгГ^ Н ° Д ДИ °' 
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Рис. 10.8. Принципиальная схема БР телевизоров ПИЦТ-32 


дои 650 В с вывода 13 ТВС выпрямляются диодом Д12 и через 
резистор В22 и переменные резисторы В24, В26 В28 постоян 
ное напряжение подается на ускоряющие электроды кинескопа 
Модуляторы питает напряжение -140 В, полученное выпрямле- 
нием отрицательных строчных импульсов с вывода 3 ТВС дио- 
дом Д1. К обмотке 10—8 ТВС подключен выпрямитель Д6 С7 
входящий вместе с дросселем Дрі и резисторами Ц9 п’іб в 
пГ^ ЦеНТР0ВКИ растр . а по горизонтали. Различные комбина- 

;г;д„°„ѵ= ры **• — ■ -- р °— 

48 В ^ П і9 (Р « С ' ,0 - 9 > сдаются стабилизированные напряжения 

40 в и \1 В, нестабилизированные напряжения 15 В и 30 В 
а также переменные напряжения 6,3 В и 127 В. В блоке ппо- 
каскядІ СЯ ТаКЖе „ м °ДУ ля иия напряжения питания выходного 
НИРЫ ия СТр0ЧН0И Р азве Р т ки (48 В) параболическим напряже- 

й 1 кадров - 33 счет чего Достигается коррекция по- 
душкообразных искажений растра по горизонтали (искажения 
по вертикали для кинескопов 32ЛК1Ц практически отсутствуют 
і. е. дополнительной коррекции не требуется). ' ‘ ’ 

БП состоит из силового трансформатора Трі, платы выппя- 
мителен и модуля стабилизации (МС). Р 

, п С " евое напряжение поступает на первичную обмотку транс- 

чатель сети ВЗ ^ВѴ предохранители кол °ДКи питания, выклю- 
І В3 БУ и сое Дннитель 1Л2. Вторичные обмотки 

41 ^ формато Р а подключены к выпрямительным мостам Мост 

сатопяу Л е % 0СТНЫМ фильтром на четырехсекционных конден- 
саторах С 4, С6 создает напряжение, подаваемое на стабилиза 

Д6 ~ Д9 с -а 

конденсаторах С7.4, С7.2 создает напряжение 30 В использѵе- 
мое через предохранитель Прі для питания МКР и'предвыход- 

конденсатопе 3 г/Тоб™ развертки ' С помощью этого моста на 
конденсаторе С7.3 образуется нестабилизированное напряжение 

іенс'атоГ Ь ?: У ;Г^, ДЛЯ ™ Та “” я УНЧ ' ® с «Г 

биаизаГр „а„р Я жёЗТ 2 Л в еТ На "Р яже " ие ' - ста- 

Оба стабилизатора — компенсационного типа с регулипѵю 

кТпІ Р Г ИСТ0РаМИ ’ включенным и последовательно с ‘нагруз- 
кой. Падение напряжения на них автоматически изменяется в 

І! “ М „Г»“ ° Т колеба “"« напряжения сети „ тока „а"™, 

ш ' ЧТ ° " ап Р яжен "« ”» та »»» поддерживаются не- 

ра на°т а яжё'ния Ре 4 « УЛ в РУІОЩ *'* т Р анаист0 Р 13 « Т2 стабидизато- 
ра напряжения 48 В включен в минусовую цепь моста В ятпм 

случае коллекторы транзисторов Т2, ТЗ соединены с корпусом 

нет необходимости изолировать от корпуса крупногабаритный 
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Рис. 10.9. Принципиальная схема БП телевизоров ПИЦТ-32 


радиатор, на котором они установлены. Напряжение на базе 
составного транзистора регулирует усилитель постоянного тока 
на транзисторе ТЗ МС. На его эмиттере имеется опорное напря- 
жение 9 В с двух последовательно включенных термокомпенси- 

п° 0 В о а , НН о Х стабилит Р° Н0В Д2, ДЗ, а на базу через делитель 
Я9ЯПЯ12 и диод Д4 подается напряжение ОС с выхода стаби- 
лизатора. Усиленный сигнал рассогласования с коллектора 
транзистора ТЗ через контакт 9 модуля поступает на базу 
транзистора Т2. При этом изменяется сопротивление постоян- 
ному току составного транзистора, а следовательно, и падение 
напряжения на нем. При увеличении сетевого напряжения или 
уменьшении тока нагрузки напряжение на выходе стабилиза- 
тора увеличивается, что приводит к его увеличению на базе 
транзистора ТЗ. Ток через транзистор уменьшается, уменьшает- 
ся ток базы транзистора Т2, что приводит к увеличению паде- 
ния напряжения на составном транзисторе, т. е. к восстановле- 
нию первоначального напряжения на выходе стабилизатора. 
Переменный резистор ЯП позволяет устанавливать выходное 
напряжение 48 В. Стабилизатор напряжения 12 В на составном 
транзисторе 77 и Т1 МС и усилителе постоянного тока на тран- 
зисторе Т2 МС работает аналогичным образом. Напряжение 
12 В регулируется переменным резистором Я5 МС. Оба стабили- 
затора имеют защиту от коротких замыканий в нагрузке. 

Для обеспечения модуляции напряжения 48 В параболиче- 
скими импульсами кадровой частоты служит каскад на тран- 
зисторе Т4 МС. На его эмиттер через резисторы Я18, ЯП и 
конденсатор СЗ подается параболическое напряжение отрица- 
тельной полярности (осциллограмма 1 на рис. 10.9) с конден- 
сатора С2 БР. Усиленное транзистором 77 параболическое 
напряжение той же полярности через резистор Я14 подается на 
базу транзистора ТЗ. После усиления этим каскадом положи- 
тельное параболическое напряжение (осциллограмма 3 на рис. 
10.9) поступает на базу составного транзистора и модулирует 
выходное напряжение. 

Резистор Я 17 регулирует размах параболы, т. е. ве- 
личину подушкообразных искажений. Кроме этого, необхо- 
димо иметь возможность смещения вершины параболы 
влево или вправо от середины периода кадровой разверт- 
ки, т. е. регулировать фазу параболы. Для этой цели на базу 
(через резисторы Я26 и Я24) и эмиттер (через резистор Я21) 
транзистора 77 подается кадровое пилообразное напряжение 
(осциллограмма 2 на рис. 10.9) с МКР. В коллекторе транзи- 
стора происходит сложение параболической и пилообразной со- 
ставляющих кадрового напряжения, причем размах и направ- 
ление нарастания последней зависит от положения движка пе- 
ременного резистора Я26. В результате суммирования происхо- 
дит сдвиг вершины параболы, размер и направления которого 
устанавливаются резистором Я26. 
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Конденсатор С4 предотвращает паразитную 
мы, а С5 необходим для обеспечения плавного 
пряжения 48 В при включении телевизора. 


генерацию схе- 
нарастания на. 


10.3. Телевизоры УПИЦТ-32 


Отличительной особенностью телевизоров УПИЦТ-32 («Шаля- 
лис Ц-401», «Юность Ц-404») является их построение по блоч- 
но-модульному принципу с применением унифицированных мо- 
дулей. В их состав входит также селектор каналов СК-М-24 и 
может входить селектор СК-Д-24. В телевизорах УПИЦТ-32, как 
и в ПИЦТ-32, применен кинескоп 32ЛК1Ц в комплексе с ОС 
и МСУ. 

Структурная схема телевизоров описана в разделе 3.5. 

В телевизорах установлена динамическая головка ГД-44- 
180А или две головки 0,5ГД-30. 

Выбор программ в телевизорах осуществляется электрон- 
ным способом с помощью устройства УУСК-2 или блока ВВП 
(см. гл. 5). 

Основные блоки телевизоров — БОС и БР — конструктивно 
объединены в единую плату, имеющую в нижней части горизон- 
тальную ось вращения для обеспечения удобного доступа к 
элементам при ремонте и настройке. 

Принципиальная схема и состав БОС ничем не отличается 
от описанных в гл. 6 для телевизоров УПИМЦТ. 

Принципиальная схема БР телевизоров УПИЦТ-32 приведе- 
на на рис. 10.10. На ней же показан способ подключения кине- 
скопа 32ЛК1Ц и плата позистора. 

В модуль синхронизации и задающего генератора строчной 
развертки М3- 1-4 (А/?3) входят: эмиттерный повторитель на 
транзисторе ѴТ1\ амплитудный селектор синхроимпульсов на 
транзисторах ѴТ2, ѴТЗ\ двухкаскадный парафазный усилитель 
на транзисторах VI 4, ѴТ5, схема АПЧиФ, реактивный каскад 
на транзисторе ѴТ6\ задающий генератор строчной развертки на 
транзисторе ѴТ7 и усилитель-формирователь сигнала управле- 
ния на транзисторе ѴТ8. 

Видеосигнал отрицательной полярности с контакта 7 модуля 
через конденсатор СУ подается на базу транзистора ѴТ1, пред- 
назначенного для согласования выхода модуля УПЧИ и обес- 
печения насыщения первого каскада амплитудного селектора 
синхроимпульсов при малых уровнях видеосигнала. Через кон- 
денсатор СЗ и помехоподавляющую цепочку Я4С4 видеосигнал 
поступает на первый каскад амплитудного селектора на транзис- 
торе ѴТ2, где видеосигнал усиливается и частично ограничи- 
вается. 
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В каскаде на транзисторе ѴТЗ происходит окончательное 
ограничение видеосигнала, усиление синхроимпульсов и на кол- 
лекторной нагрузке КІО, К11 образуется синхросмесь положи- 
тельной полярности размахом 10. ..12 В. Для предотвращения 
срабатывания амплитудного селектора от шумов при отсутствии 
видеосигнала в эмиттер транзистора ѴТ2 включен диод Ѵ02. 

С части коллекторной нагрузки транзистора ѴТЗ синхросмесь 
через дифференцирующую цепочку С7К13 поступает на парафаз- 
ный усилитель (ѴТ4, ѴТ5). 
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Рис. 10.10. Принципиальная схема блока разверток и подключения кинескопа 

телевизора УПИЦТ-32 


Усилитель выполнен на транзисторах разной проводимости. 
На коллекторах этих транзисторов образуются две последова- 
тельности строчных синхроимпульсов противоположной поляр- 
ности размахом 12 В, которые далее поступают на схемѵ 
АПЧиФ. } 

С коллектора транзистора ѴТ4 строчные синхроимпульсы 
отрицательной полярности подаются на катод диода ѴЭ8. На 
анод этого диода через резистор #12 поступает синхросмесь по- 
ложительной полярности с коллектора транзистора ѴТЗ. Так 
как на коллекторе транзистора ѴТ4 практически отсутствует 
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Продолжение рис. 10.10 
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:ие рис. 10.10 



группа кадровых синхронизирующих импульсов, то в результа- 
те слс ^ е 0 ния этого сиг нала и синхросмеси с коллектора транзис- 
тора ѴТЗ на аноде диода Ѵй8 происходит выделение кадрового 
синхронизирующего импульса, который подается через контакт 5 
модуля на контакт / модуля кадровой развертки МЗ-2-4 

і/л5 Хе .^ АПЧиФ состоит из Фазового дискриминатора (диоды 
Ѵ .° 4 - Ѵ ° 5 ’ конденсаторы С8, С9, резисторы Я19, Я20) цепи 
формирования пилы (Н17, СП), ФНЧ (Я21, Я22, С13 С15 ) и 
исполнительного элемента — реактивного транзистора ѴТ6 

В фазовом дискриминаторе происходит сравнение частоты и 

о/ 7 г-// ПИЛ00браЗН0Г0 нап Р яж ения, сформированного цепочкой 
КП СП интегрированием импульсов обратного хода строчной 
развертки, снимаемых с вывода 3 ТВС, и строчных синхроим 

Синхроимпульсы противоположной полярности и равные по 
амплитуде поступают на диоды ѴИ4, Ѵй5 и конденсаторы С8. 
су, заряжая их. * 

В результате такого сравнения на выходе ФНЧ образуется 
положительное или отрицательное напряжение, которое воздей 
ствует на реактивный транзистор ѴТ6, изменяя частоту и фазу 
генератора строчной развертки. ^ 

Конденсатор С/5 и резистор Я21 улучшают форму характе- 
схеМьгАПЧиФ ^ еП0ЧКа ^ 22С1 3 повышает устойчивость работы 


ЗГ строчной развертки собран по схеме синусоидального ге- 
нератора на транзисторе ѴТ7. 

Частота колебаний генератора определяется настройкой кон- 
тура ИС19. Плавная регулировка частоты строк осуществляет- 
ся переменным резистором Я24, изменяющим постоянную состав- 
ляющую на реактивном каскаде, который работает как перемен 
ная емкость, подключенная к контуру синусоидального генера- 
тора. Эквивалентная емкость контура изменяется при изменении 
постоянного напряжения, поступающего от схемы АПЧиФ. 

Для получения необходимой мощности сигнала, управляюще- 
го предвыходным каскадом строчной развертки, и исключения 
его влияния на частоту колебаний на выходе синусоидального 
генератора включен эмиттерный повторитель на транзисторе 
ѴТ8 ; который также выполняет функцию двустороннего огра- 
ничения синусоидального сигнала. С эмиттерной нагрузки этого 
транзистора сигнал управления строчной разверткой подается 
на предвыходной каскад, 

Каскад выполнен по схеме с общим эмиттером на транзис- 
торе ѴТ 1 и предназначен для получения необходимой мощности 
импульсов управления выходным каскадом строчной развертки. 

Связь между этими каскадами осуществляется при помощи 
трансформатора Т1. Цепочка ѴП1Я4 предохраняет транзистор 
от пробоя короткими импульсами большой амплитуды, возни- 
кающими при переключении. 
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Выходной каскад строчной развертки выполнен по схеме с 
последовательным питанием на транзисторе ѴТ2 и демпферном 
диоде ѴБ2. 

В коллекторную цепь транзистора включен строчный транс- 
форматор Т2 (ТВС). 

Строчные катушки ОС, соединенные параллельно, одним вы- 
водом через контакт 2 соединителя Х4 подключены к коллектор- 
ной цепи выходного транзистора ѴТ2, другим выводом через 
контакт 1 соединителя Х4, конденсатор С5, регулятор линей- 
ности строк А2, контакт 5 модуля коррекции и гашения МЗ-4-7, 
нижнюю часть катушки индуктивности І1 модуля подключены 
к корпусу. 

Регулятор линейности Т2 корректирует линейность растра по 
горизонтали. Конденсатор С5 обеспечивает 5-образную коррек- 
цию нелинейных симметричных искажений растра. Напряже- 
ние 150 В для питания видеоусилителей и каскада гашения 
обратного хода лучей кинескопа образуется за счет выпрямле- 
ния импульсов прямого хода строчной развертки диодами К05 
и Ѵ06 и конденсатором С1 1 через обмотку 13 — 4 ТВС. 

Суммарная емкость конденсаторов С4, С6 определяет дли- 
тельность импульса обратного хода строчной развертки, а также 
размер изображения по горизонтали. 

Напряжение, необходимое для питания ускоряющих электро- 
дов кинескопа, образуется за счет выпрямления импульсов об- 
ратного хода строчной развертки диодами ѴИ7, ѴБ11 и конден- 
сатором С12. Резистор ЯЮ и конденсатор С14 — дополнитель- 
ный фильтр. 

Регулировка напряжений на ускоряющих электродах обеспе- 
чивается переменными резисторами Я14, Я17 , Я21. 

С вывода 3 ТВС снимается отрицательный импульс обрат- 
ного хода строчной развертки размахом 120. ..150 В для схемы 
АПЧиФ. 

С вывода 2 ТВС отрицательный импульс обратного хода 
строчной развертки размахом 15 В через контакт 3 соединителя 
Х7 поступает на БОС, на схемы цветовой синхронизации и АРУ. 
Положительный импульс размахом 40 — 60 В для каскада фор- 
мирования импульсов гашения обратного хода снимается с вы- 
вода 5 ТВС. 

Схема центровки растра по горизонтали включает в себя 
диоды ѴйЗ, ѴІ)4 и резисторы Я5, Я6 } а центровки по вертика- 
ли — диоды ѴБ9, ѴЬЮ и резисторы Я12 и Я13. Переменными 
резисторами Я5 и Я12 можно изменять постоянные напряжения, 
прикладываемые к отклоняющим катушкам ОС, а следователь- 
но, менять направление постоянного тока, протекающего по ним, 
т, е. регулировать центровку. 

Для получения напряжения, необходимого для питания ано- 
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да кинескопа, используется умножитель напряжения УН1 (УН8, 
5/25- 1,2А), который выпрямляёт\ импульсы обратного хода 
строчной развертки, поступающие с высоковольтного вывода 
14 ТВС. Для повышения стабильности напряжения питания ано- 
да кинескопа при изменении тока лучей к выводу « + » умно- 
жителя подключены последовательно соединенные резисторы 
Я 15, Я20. К выводу « + /■"» умножителя подключен переменный 
варистор Я 16, который осуществляет плавную установку необ- 
ходимой величины фокусирующего напряжения. 

Цепь, состоящая из резисторов Я9, ЯЦ, диода ѴВ8 и кон- 
денсатора С13, формирует необходимое напряжение для схемы 
ограничения тока лучей, подаваемое через контакт 5 соедини- 
теля Х7 на БОС. 

С модуля кадровой развертки МЗ-2-4 ( ЛЯ2 ) на контакт 9 
модуля коррекции и гашения МЗ-4-7 (АЯ1) поступает пилооб 1 
разное напряжение кадровой частоты. Через переменный ре- 
зистор Я1, регулирующий размах сигнала, и конденсатор С/, пи- 
лообразное напряжение поступает на парафазный усилитель на 
транзисторе ѴТ1. Нагрузкой усилителя является переменный 
резистор Я7. С его движка, в зависимости от его положения, 
снимается пилообразное напряжение кадровой частоты положи- 
тельной или отрицательной полярности. Полученный таким об- 
разом сигнал через разделительный конденсатор С2 и резисто- 
ры Я9, Я 12 поступает на базу транзистора ѴТ2. Резисторы Я8, 
Я9, ЯП, Я12, Я 13, Я16 обеспечивают режим работы транзистора 
ѴТ2 по постоянному току. 

С вывода 5 ТВС на контакт 7 модуля подается строчный 
импульс положительной полярности, который поступает на диод- 
ный ограничитель ѴОІ. Режим ограничения устанавливается о 
помощью резисторов Я8, Я12, Я13, Я16. Конденсатор С4 осуще- 
ствляет интегрирование полученного после ограничения строч- 
ного импульса. Проинтегрированный строчный импульс через 
резистор Я 13 поступает на базу транзистора ѴТ2, где смеши- 
вается с пилообразным напряжением кадровой частоты. 

С коллектора транзистора ѴТ1 пилообразное напряжение 
кадровой частоты отрицательной полярности поступает через 
конденсатор С12, резистивный делитель Я27Я28, резистор Я26 
на формирователь переменного напряжения параболической 
формы на транзисторе ѴТ4. Формирование такого напряжения 
осуществляется с помощью цепи ОС, состоящей из резисторов 
Я23, Я24, конденсаторов С8, С9. Полученное напряжение пара- 
болической формы поступает через конденсатор С7 на базу 
транзистора ѴТЗ, включенного по схеме с общим коллектором. 
Транзистор ѴТЗ совместно с транзистором ѴТ2 образует ДУ. 
Таким образом, на коллекторе транзистора ѴТ2 вырабатывается 
переменное напряжение строчной частоты, промодулированное 
пилообразным напряжением параболической формы. 


223 


Полученное суммарное напряжение с коллектора транзисто- 
ра ѴТ2 поступает на усилитель напряжения на транзисторе ѴТ8, 
а с него на эмиттерный повторитель на транзисторе ѴТ7. 

С части нагрузки транзистора ѴТ7 (резистор /?3/) усиленный 
сигнал положительной полярности, модулированный по ампли- 
туде импульсами кадровой частоты параболической формы и по 
длительности импульсами кадровой частоты пилообразной фор- 
мы, поступает на управляющий электрод тиристора Ѵй4 и от- 
крывает его. Глубина модуляции, определяющая время откры- 
вания тиристора и продолжительность его открытого состояния, 
выбирается с помощью переменных резисторов /?/, /?7, Я21 
в зависимости от геометрических искажений растра. 

Верхняя часть катушки индуктивности Г/ совместно с кон- 
денсатором СП и тиристором Ѵ04 образуют последовательный 
колебательный контур, шунтирующий в момент открытия тири- 
стора нижнюю часть катушки И. 

Диод ѴИ6 и резистор К32 служат для демпфирования отри- 
цательных выбросов, возникающих в момент закрытия тиристо- 
ра. Так как в момент открытия тиристора изменяется индуктив- 
ное сопротивление нижней части катушки Ы, соединенной по- 
следовательно со строчными отклоняющими катушками ОС, то 
изменяется и ток строчного отклонения, что, в свою очередь, 
приводит к коррекции геометрических искажений растра. 

На контакты 3 и 10 модуля АК1 подаются импульсы обрат- 
ного хода кадровой и строчной частоты соответственно. Через 
резисторы Я34, Н36 и диоды Ѵ02 , ѴИЗ эти импульсы поступают 
на усилитель напряжения, выполненный на транзисторе ѴТ6. 
Диоды служат для предотвращения попадания импульсов кад- 
ровой частоты в цепи строчной частоты и наоборот. Резисторы 
К35 и К.ЗЗ определяют режим транзистора ѴТ6 по постоянно- 
му току. 

В модуль кадровой развертки МЗ-2-4 входят: усилитель кад- 
ровых синхроимпульсов на транзисторах ѴТІ и ѴТ2, задающий 
генератор (ѴТЗ, ѴТ4) с цепями формирования пилообразного 
сигнала, усилитель кадровых импульсов (ѴТ5), предваритель- 
ный усилитель (ѴТ6), предвыходной усилитель (ѴТ7) и двух- 
тактный бестрансформаторный выходной усилительный каскад 
(ѴТ9, ѴТ10). 

Каскад на транзисторе ѴТ 1 представляет собой эмиттерный 
повторитель, на базу которого через интегрирующую цепь ІИС1 
поступают выделенные кадровые синхроимпульсы, а с эмиттера 
кадровые положительные синхроимпульсы поступают на базу 
транзистора ѴТ2. Сформированный импульс отрицательной 
полярности снимается с коллектора транзистора ѴТ2 и подво- 
дится к базе транзистора ѴТЗ задающего генератора. 

Задающий генератор собран по схеме несимметричного 
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мультивибратора. Частота кадровых импульсов определяется 
переменным резистором Я23. 

Усилитель кадровых импульсов на транзисторе ѴТ5 служит 
для дополнительного формирования и усиления положительных 
импульсов, которые с коллектора транзистора ѴТ5 поступают 
на схему цветовой синхронизации в БОС. На базу транзистора 
ѴТ5 поступают отрицательные кадровые импульсы с коллектора 
транзистора ѴТ4. 

Транзистор ѴТ4 одновременно выполняет роль разрядного 
каскада в цепи формирования пилообразного сигнала. Форми- 
рование пилообразного сигнала осуществляется с помощью за- 
рядно-разрядной цепи Я16Я17С4С5ѴТ4Ѵ01. 

Так, в течение прямого хода кадровой развертки, когда диод 
КШ закрыт, происходит зарядка конденсаторов С4, С5 через 
резисторы 17,16, ЯП. В течение обратного хода насыщается 
транзистор ѴТ4, диод ѴИ1 открывается и происходит разрядка 
конденсаторов, между которыми вводится сигнал положитель- 
ной ОС по току с резистором 1725 через резисторы 1720 и Я19 
с целью 5-образной коррекции пилообразного сигнала. 

Сформированный управляющий сигнал поступает на базу 
предварительного усилителя на транзисторе ѴТ6. Режим этого 
каскада определяется отрицательной ОС по постоянному току с 
выхода схемы кадровой развертки через резистор Я25. Благо- 
даря наличию ОС по постоянному и переменному току уси- 
литель обеспечивает стабилизацию выходных параметров кад- 
ровой развертки. С коллектора транзистора ѴТ6 перевернутый 
по фазе сигнал подается на вход предвыходного усилителя на 
транзисторе ѴТ7. Его коллекторная нагрузка разделена и со- 
стоит из резисторов Я22, Я23. 

С коллектора и эмиттера транзистора ѴТ7 сигналы посту- 
пают на входы двухтактного бестрансформаторного выходного 
каскада на транзисторах ѴТ9, ѴТ10 (на ѴТ10 — непосред- 
ственно, а на ѴТ9 — через транзистор ѴТ8). Между эмиттером 
транзистора ѴТ9 и коллектором ѴТ10 включен диод Ѵ02, кото- 
рый при закрывании транзистора ѴТ9 подключает отклоняющие 
катушки ОС к транзистору ѴТ10. Нагрузкой выходного каскада 
являются кадровые отклоняющие катушки ОС, подключенные 
через переходной конденсатор С1 к эмиттеру транзистора ѴТ9. 
Весь усилитель охвачен глубокой отрицательной связью по току,, 
снимаемой с низкоомного резистора 1726, включенного последо- 
вательно с кадровыми катушками ОС. 

Регулировка размера производится переменным резистором 
Я 16, которым регулируется зарядка конденсаторов С4, С5. Ре- 
гулировка линейности производится переменным резистором Я19, 
которым регулируется глубина положительной ОС. 

Благодаря глубокой ОС по току, коэффициент усиления 
усилителя мощности мало зависит от напряжения питания, что 
позволяет усилитель мощности питать нестабилизированным 
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напряжением 30 В. Другие каскады питаются от стабилизиро- 
ванного источника питания 12 В. 

В телевизорах УПИЦТ-32 применяется как трансформатор- 
ный (в телевизорах «Шилялис Ц-401»), так и импульсный блок 
питания (в телевизорах «Юность Ц-404»), 

Трансформаторный БП описан в разделе 10.2. Особенностью 
такого блока телевизоров УПИЦТ-32 является наличие в нем 
источника 50 В вместо 48 В в БП ПИЦТ-32. Позиционные 
обозначения радиоэлементов этих блоков различаются. 

Рассмотрим импульсный БП (рис. 10.11). 

Блок состоит из платы преобразователя ПП (АР1), вклю- 
чающую модуль управления МУ-1 (АР2), и платы выпрямителей 
ПВ (АРЗ). 

На ПП расположены: мостовой выпрямитель ѴР1 — Ѵй4, 
буферный усилитель на транзисторе ѴТ1 и выходной ключевой 
транзистор ѴТ2. 

Переменное сетевое напряжение 220 В через колодку пита- 
ния А8, выключатель сети 8В1 на панели управления, контакты 
соединителя Х8 и дроссель ГУ поступает на указанный мосто- 
вой выпрямитель. Выпрямленное напряжение фильтруется це- 
почкой Р4С1РЗ и далее через предохранитель РШ и обмотку 
У — 2 трансформатора Т2 поступает на коллектор транзистора 
ѴТ2. Конденсаторы С9, СП, С8, С7, СЗ, С6, С2, С4, С12 и дрос- 
сель ГУ препятствуют попаданию в питающую сеть импульсных 
помех, создаваемых телевизором. Через резистор Рі и соответ- 
ствующие контакты выключателя сети конденсатор С1 разря- 
жается при выключении телевизора, что необходимо для уверен- 
ного запуска блока при повторном включении телевизора. 

Запуск осуществляется с помощью цепочки Р6С13. В момент 
включения телевизора происходит зарядка конденсатора С13 по 
цепи: плюс выпрямленного напряжения, резистор Р6, конденса- 
тор С13, диод ѴБ8, конденсатор С12 модуля МУ-1, минус вы- 
прямленного напряжения. После зарядки конденсаторов поло- 
жительное напряжение с конденсатора С12 поступает через 
контакт 5 модуля МУ-1 и обмотку У — 2 трансформатора ГУ на 
коллектор транзистора ѴТ1. На его базу в это время поступают 
положительные импульсы с контакта 7 модуля МУ-1. Усиленные 
по мощности импульсы со вторичной обмотки трансформатора 
ГУ через резистор Р12 поступают на базу выходного ключево- 
го транзистора ѴТ2 и открывают его до насыщения. Во время 
отсутствия импульсов на базе транзистора он закрыт. Так как 
ключевой каскад коммутируется во время обратного хода строч- 
ной развертки, помехи на экране телевизора от переключения 
не заметны. 

Импульсы с первичной обмотки У — 2 трансформатора Т2, 
включенной в коллекторную цепь транзистора ѴТ2, трансфор- 
мируются во вторичные обмотки, а с них поступают на плату 
выпрямителей. С обмотки 3 — 4 трансформатора импульсы по- 
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ступают на однополупериодный выпрямитель на диоде Ѵй 12. 
Выпрямленное напряжение подается на конденсатор С12 МУ-1 
и поддерживает на нем постоянное напряжение, необходимое 
для работы модуля и буферного каскада после прекращения 
зарядного тока конденсатора С13. 

Цепь С17Я13Я14Ѵ01 1С18 служит для демпфирования 
колебаний в коллекторной цепи транзистора ѴТ2, а цепь 
С16Я8Ѵ014 — в коллекторной цепи транзистора ѴТ1. Резистор 
Я.15 ограничивает ток базы транзистора ѴТ2. 

Резистор Я5 и стабилитрон ѴБ6 служат для разрядки кон- 
денсатора С 13 после запуска блока и после выключения теле- 
визора. В момент включения питания стабилитрон ѴОб, кроме 
того, ограничивает напряжение на диоде Ѵ08 и защищает 
транзистор ѴТ1 от перегрузки. Модуль МУ-1 содержит задаю- 
щий генератор на ИС 01, согласующий усилитель на транзисто- 
ре ѴТ2 и регулирующий каскад на транзисторе ѴТ1. Постоян- 
ное напряжение с конденсатора С12 поступает на стабилизатор 
напряжения Я17Ѵ04, питающего ИС и транзисторы модуля. 
Генератор 1 внутри ИС вырабатывает импульсы пилообразной 
формы постоянной амплитуды и длительности, которые через 
конденсатор С7 поступают на усилитель 2. Сюда же подается 
постоянное напряжение ОС с коллектора транзистора ѴТ1, опре- 
деляющее порог ограничения пилообразных импульсов. Огра- 
ниченные сверху импульсы с выхода усилителя (вывод 4 ИС) 
через резистор Я14 воздействуют на фазовращающий согласую- 
щий усилитель на транзисторе ѴТ2. В его коллекторной цепи 
формируются прямоугольные импульсы длительностью равной 
длительности отсеченной части пилообразных импульсов. Для 
стабилизации выходных напряжений при изменении напряжения 
сети или тока нагрузки применена ШИМ в регулируемом уси- 
лителе ИС ОІ. 

Управление длительностью импульсов и одновременно ста- 
билизация выходных напряжений происходит следующим обра- 
зом. При увеличении напряжения питающей сети возрастает 
амплитуда импульсов обратного хода на обмотке 1 — 2 трансфор- 
матора Т1, в связи с чем увеличивается отрицательное постоян- 
ное напряжение на конденсаторе С6 модуля МУ-1. Это напря- 
жение через резисторы Я7 и Я6 поступает на базу транзистора 
ѴТ1, уменьшая ток через него. В результате этого напряжение 
на коллекторе транзистора увеличивается и через стабилитрон 
ѴОІ и резистор Я8 повышает напряжение ОС на выводе 2 ИС, 
т. е. на входе регулируемого усилителя 2. По этой причине ши- 
рина импульсов на его выходе увеличивается и на базу клю- 
чевого транзистора ѴТ2 преобразователя проходят более корот- 
кие импульсы. В результате он открывается на меньшее время, 
поэтому ширина импульсов тока коллектора, а следовательно, 
среднее значение напряжения на обмотках импульсного транс- 
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форматора Т2 уменьшается, т. е. увеличение напряжения на 
нагрузке, вызванное повышением напряжения питающей сети, 
компенсируется. 

При уменьшении напряжения питающей сети устройство ра- 
ботает аналогично, только в этом случае происходит увеличение 
длительности выходных импульсов. 
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Рис. 10.11. Принципиальная схема блока питания телевизоров УПИЦТ-32 


Резистором Кб МУ -1 устанавливают требуемые напряжения 
на выходах БП при номинальном сетевом напряжении. 

Частота следования импульсов генератора 1 синхронизирует- 
ся отрицательными импульсами строчной частоты, снимаемыми 
с вывода 2 ТВС. Эти импульсы амплитудой 15 В через контакт 
6 соединителя Х6 БП, контакт 2 модуля МУ-1 и резистор К 13 
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поступают на обмотку 4 — 6 развязывающего трансформатора 77 
модуля. С его обмотки 1 — 2 трансформированные импульсы 
отрицательной полярности через резистор Я12 и конденсатор 
С9 поступают на синхронизирующий вход 13 ИС ОІ и далее 
через усилитель 3 на генератор 1. 

Положительное постоянное напряжение, выпрямленное дио- 
дом Ѵ02, через резистор ЯП подается на вывод 14 ИС. При 
коротком замыкании в одной из цепей вторичных источников 
напряжения или при неисправности строчной развертки отсут- 
ствуют импульсы обратного хода строчной развертки, а следо- 
вательно, и импульс на выводах 4 ■ — 6 трансформатора 77. Это 
приводит к отсутствию напряжения на выводе 14 ИС, т. е. к ее 
выключению. Таким образом, осуществляется защита от корот- 
ких замыканий и от прожога экрана кинескопа при отсутствии 
горизонтальной развертки. Цепь С14Я19 модуля МУ-1 создает 
отрицательную ОС по переменному току, благодаря которой 
практически полностью подавляются пульсации частотой 100 Гц. 
Через цепь С16Я21 в момент включения БП на вывод 2 ИС 
подается положительное напряжение, ограничивающее бросок 
тока через ключевой транзистор ѴТ2. 

Плата выпрямителей содержит однополупериодные выпрями- 
тели импульсных напряжений и стабилизатор напряжения 12 В. 

Напряжение 30 В формируется диодом Ѵйі и конденсатором 
С6.1, напряжение 50 В — диодом ѴВЗ и конденсатором С6.4 
и напряжение 6,3 В — диодом VI 14 и конденсатором С4. 

Стабилизированное напряжение 12 В получается с помощью 
стабилизатора компенсационного типа, в котором транзисторы 
ѴТ1, ѴТ2 — составной регулирующий элемент, ѴТЗ — усилитель 
постоянного тока. Стабилитрон VI )6 создает опорное напряже- 
ние, резистором Я4 устанавливают требуемое выходное напря- 
жение. Напряжение для питания модуля УНЧ формируется 
диодом ѴВ7 и конденсатором С7. 


ГЛАВА 11. Регулировка цветных телевизоров 

11.1. Общие сведения 


Визуальная оценка качества изображения, создаваемого на 
экране телевизора при воспроизведении специальных испыта- 
тельных таблиц и сигналов, в ряде случаев позволяет опреде- 
лить ухудшение параметров телевизора, что вызывает необхо- 
димость дополнительной регулировки его отдельных узлов. Та- 
кая регулировка связана со старением деталей и кинескопа, а 
также нарушением «стыковки» вновь установленных после ре- 
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монта блоков, модулей, субмодулей с имеющимися в телеви 
зоре. 

Для регулировки наряду с испытательными таблицами УЭИТ 
или ІИ 1-0249 [5,8] используются специальные испытательные 
сигналы, цветных полос, белого поля, серой шкалы и сетчатого 
поля. Сигнал цветных полос на экране образован восемью вер- 
тикальными цветными полосами, размещенными слева направо 
в следующей последовательности: белая, желтая, голубая, зеле- 
ная, пурпурная, красная, синяя, черная. По этому сигналу оце- 
нивается правильность воспроизведения основных и дополни- 
тельных цветов, устойчивость цветовой синхронизации и другие 
параметры каналов яркости и цветности. Все осциллограммы 
приведенные на принципиальных схемах для этих каналов, соот- 
ветствуют приему сигнала цветных полос. 

Сигнал белого поля позволяет получить чистый растр, удоб- 
ный для регулировки чистоты цвета и статического баланса 
белого. 

Сигнал серой шкалы образован вертикальными полосами, 
яркость которых убывает по мере приближения к правому краю. 
Сигнал предназначен для регулировки динамического баланса 
белого и проверки воспроизведения градаций серого при приеме 
черно-белого изображения. При отсутствии серой шкалы исполь- 
зуется шкала градаций яркости, получаемая при приеме сигна- 
ла цветных полос и выключенном канале цветности. 

Наконец, сигнал сетчатого поля образован пересечением 
светлых горизонтальных и вертикальных линий и предназначен 
для сведения лучей и регулировки линейности и геометрических 
параметров растра. 

Все регулировки должны проводиться при номинальном на- 
пряжении сети с отклонением, не превышающим ±10 % . 

Для прогрева кинескопа перед началом регулировки телеви- 
зор выдерживают 10 — 15 мин во включенном состоянии при 
средней яркости свечения экрана. 

При ухудшении правильности цветовоспроизведения, замене 
кинескопа, в процессе профилактических проверок, имея в виду, 
что телевизор полностью исправен, требуется его так называе- 
мая комплексная регулировка, т. е. регулировка нескольких 
параметров. Например, в телевизорах, в которых используются 
кинескопы с дельтообразным расположением ЭОП, после регу- 
лировки чистоты цвета требуется регулировка статического и 
динамического сведения, а также дополнительная регулировка 
центровки, 

11.2. Регулировка телевизоров УПИМЦТ 

Модуль УПЧИ УМ1-1 (см. рис. 6.1). В модуле регулируется 
размах полного цветового телевизионного сигнала и напряжение 
задержки АРУ на селекторе каналов СК-В-1. 


231 


Регулировка размаха сигнала производится осциллографом, 
который подключается к контакту 3 модуля. Переменным рези- 
стором Ц13 устанавливается размах от уровня черного до уров- 
ня белого 1,5 В (осциллограмма 1 на рис. 6.7). Для установки 
напряжения задержки АРУ необходимо отключить антенну и 
переменным резистором Я17 установить на контакте 6 модуля 
напряжение 8. ..8,5 В. 

Модуль обработки сигналов цветности и опознавания УМ2- 
1-1 (см. рис. 6.7). В модуле производится регулировка контура 
высокочастотной коррекции предыскажений и установка дли- 
тельности кадрового (11 00 ±170 мкс) и строчного (7, 5 ±1,2 мкс) 
импульсов. Контур настраивается изменением индуктивности 
катушки Ь2 таким образом, чтобы на осциллограмме 2 (рис. 
6.7) была наименьшая неравномерность огибающей. При этом 
на переходах между цветами отсутствуют размытость и тяну- 
щиеся продолжения («факелы»). 

Длительность строчного импульса на контакте 15 модуля 
устанавливается переменным резистором Я46. Ее можно уста- 
новить и без осциллографа так, чтобы в левой части растра не 
была видна вертикальная синяя полоса на изображении (линии 
обратного хода). При этом контрастность лучше установить ми- 
нимальной, а насыщенность — максимальной. 

Для установки длительности кадрового импульса без осцилло- 
графа необходимо регулятором центровки по вертикали смес- 
тить изображение вниз, после чего переменным резистором 031 
добиться появления в верхней части изображения линий обрат- 
ного хода, а затем тем же резистором добиться их исчезновения. 

Модуль детекторов сигналов цветности УМ2-2-1 (см. рис. 6. 
7). Регулировка модуля УМ2-2-1 сводится к установке размаха 
цветоразностных сигналов и настройке нулевых точек частот- 
ных детекторов. Для установки размаха («матрицирования») 
осциллограф поочередно подключается к контактам 6 и 13 мо- 
дуля. Размах регулируют переменными резисторами 032 и 034, 
они должны быть равны 0,8 В и 1 В соответственно (осцилло- 
граммы 3 и 4 на рис. 6. 7). 

Установка размаха цветоразностных сигналов может произ- 
водиться также и на сигнале УЭИТ путем сравнения яркостей 
одноцветных участков (по вертикали) на расположенных рядом 
горизонталях 14, 15 (цветные полосы) и 16 (чередующиеся 
черно-белые квадраты) на участках б — ц при включенном ка- 
нале цветности. Методика такой регулировки описана в [5]. 

Поскольку зеленый цветоразностный сигнал образуется в 
ИС 02 модуля УМ2-3-1 за счет сложения красного и синего 
цветоразностных сигналов, его регулировка в телевизоре 
УПИМЦТ не требуется. 

Установка нулевых точек частотных детекторов производит- 
ся катушками И и Ь2 модуля путем совмещения на экране 
осциллографа уровня, соответствующего площадке в цветораз- 
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ностных сигналах, с уровнем белой и черной полос в сигнале 
цветных полос (осциллограммы 3 и 4 на рис. 6. 7). Для повы- 
шения точности настройки желательно увеличить чувствитель- 
ность осциллографа. 

Нулевые точки частотных детекторов можно также настраи- 
вать по изображению серой шкалы на восьмой горизонтали 
УЭИТ. Серая шкала не должна приобретать цветового оттенка 
при включении канала цветности. Если же цвет белой полосы 
приобретает розовый или голубой оттенок, то необходимо лег- 
ким поворотом сердечника произвести подстройку нулевой 
точки соответствующего детектора модуля катушкой Ь2 (при 
наличии голубого оттенка), И (при наличии розового оттенка) 
или обеими катушками при зеленоватом или фиолетовом 
оттенках. 

Модуль яркостного канала и матрицы УМ2-3-1 (см. рис. 6 
6). Во время замены или ремонта модуля с помощью перемен- 
ного резистора #13, установленного на БОС, производится 
регулировка тока лучей кинескопа. Регулировка производится 
по следующей методике. Регуляторы яркости, контрастности и 
насыщенности устанавливают в положения, соответствующие 
максимальным значениям. Выключают «синий» и «красный» 
лучи кинескопа (устанавливают перемычку Х23.2 в положение 
2, а перемычкой Х24.2 замыкают соединитель Х25). Измери- 
тель тока (например, Ц-4341 или Ц-4324) положительным вы- 
водом подключают к соединителю Х50, а отрицательным — к 
соединителю Х5 модуля выходного видеоусилителя А310. При- 
бор необходимо зашунтировать конденсатором емкостью не 
менее 1 мкФ. 

Замыкают на корпус контакт 6 модуля УМ2-3-1. С помощью 
переменного резистора #33 на БС устанавливают ток катода 
«зеленого» прожектора кинескопа равным 850. ..950 мкА при 
подаче на вход телевизора сигнала УЭИТ или ТИТ-0249. Раз- 
мыкают от корпуса контакт 6 модуля УМ2-3-1 и с помощью 
упомянутого выше переменного резистора #13 устанавливают 
ток катода «зеленого» прожектора, равным 800. ..900 мкА. 

После отключения измерителя тока и включения лучей 
кинескопа необходимо отрегулировать баланс белого. 

Модуль синхронизации и управления строчной разверткой 
МЗ-1-1 (см. рис. 6. 9.) В модуле регулируется частота и фаза 
строчной развертки. 

Для установки частоты необходимо замкнуть контрольную 
точку ХЗЫ на модуле и поворотом движка переменного рези- 
стора #21 найти такое его положение, при котором изображение 
будет медленно перемещаться по горизонтали, после чего 
контрольную точку разомкнуть. 

Фаза регулируется переменным резистором #19. При пра- 
вильной регулировке фазы крайние элементы изображения 
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воспроизводятся с обеих сторон по горизонтали одинаково, на- 
пример, вертикальные линии белых прямоугольников по концам 
горизонталей УЭИТ. 

Если края изображения выходят за границы растра, то, 
чтобы убедиться в правильности установки фазы, необходимо 
с помощью регулятора центровки растра по горизонтали (пе- 
рестановкой перемычки Х19.3 ) сдвинуть изображение влево, 
а затем вправо. 

Ряд дополнительных регулировок требуется после ремонта 
или замены блоков. Так, например, замена при ремонте бло- 
ков питания и трансформатора требует проверки величины на- 
пряжений источников питания 12 В и 15 В, отклонения которых 
от номиналов должны быть в пределах ±0,3 В. 

После ремонта или замены селектора каналов СК-В-1 на 
БОС или целиком этого блока требуется произвести настройку 
на соответствующие каналы устройства СВП-4-1. Методика 
настройки описана в [5] . 

При замене БОС требуется настройка размаха сигналов на 
катодах кинескопа (для получения баланса белого) и тока 
лучей кинескопа. 

Замена блока разверток требует регулировки напряжения 
на аноде кинескопа, порога срабатывания устройства защиты, 
установки тока лучей кинескопа, фокусировки, статического и 
динамического сведения лучей, а также геометрических пара- 
метров растра: размеров, центровки и линейности по вертикали 
и горизонтали. 

Если заменяется блок сведения, то требуется регулировка 
баланса белого, а также статического и динамического сведе- 
ния лучей. 

Замена ОС требует регулировки частоты цвета и подушко- 
образных искажений растра, размеров и центровки по гори- 
зонтали и вертикали, а также статического и динамического 
сведения лучей. 

Комплексную регулировку телевизора целесообразно начи- 
нать с установки напряжений на аноде кинескопа и порога 
срабатывания устройства защиты. С этой целью движок пере- 
менного резистора /?7 в БР (см. рис. 6.9) устанавливают впра- 
во до упора (при вращении со стороны печати), а регуляторы 
яркости и контрастности на блоке управления — в положение 
минимальных значений, при которых кинескоп погашен и на- 
пряжение на его аноде максимально. 

Между выводом 10 ТВС (или контактом 6 модуля коррек- 
ции МЗ-4-1) и корпусом включают вольтметр постоянного тока. 
Показания этого прибора с достаточной степенью точности по- 
зволяют установить требуемые значения напряжения на аноде 
кинескопа. 

При помощи переменного резистора Я12 в модуле стабили- 
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зации МЗ-З-1 устанавливают по вольтметру напряжение, рав- 
ным 68 В, что соответствует необходимому высокому напря- 
жению для установки порога срабатывания устройства защи- 
ты. После чего медленным поворотом движка переменного 
резистора #7 добиваются срабатывания устройства защиты — 
появления характерных щелчков и скачкообразных изменений 
контролируемого напряжения. Затем движок переменного ре- 
зистора #7 слегка отводят назад до прекращения щелчков. 
В заключение переменным резистором #12 в МЗ-З-1 устанав- 
ливают показание вольтметра, равным 58. ..60 В, что соответ- 
ствует номинальному напряжению на аноде кинескопа (24, 5± 
±0,5) кВ. 

Ответственной регулировкой является установка баланса 
белого. От качества этой регулировки в большой степени за- 
висит качество цветного изображения. Первоначально устанав- 
ливают уровни черного на катодах кинескопа, для чего при 
замкнутом на корпус контакте 7 модуля УМ2-3-1 и отключен- 
ном выключателем 8А1 канале цветности переменными рези- 
сторами #37, #38 и #41 в БОС (см. рис. 6.6) устанавливают 
на соединителях Х5#, Х5С и Х5В напряжения, равные 170 В. 
Необходимо помнить, что при этом движки регуляторов цвето- 
вого тона (#48 и #49 в БОС) должны находиться в среднем 
положении, а регулятора яркости — в максимальном положе- 
нии. Затем, оставляя замкнутым на корпус 7 контакт модуля 
УМ2-3-1, регулировкой ускоряющих напряжений переменными 
резисторами #32, #33, #34 в блоке сведения устанавливают 
небольшую яркость свечения экрана, после чего отключают 
контакт 7 модуля УМ2-3-1 от корпуса и устанавливают регу- 
лятор контрастности в минимальное положение, а регулятор 
яркости — в среднее положение. Оценивают цвет свечения эк- 
рана и вновь регулировкой ускоряющих напряжений добива- 
ются черно-белого изображения. Затем, установив движки пе- 
ременных резисторов #21, #22, #23 в БОС в средние поло- 
жения, а регуляторов яркости и контрастности в максимальные 
положения, оценивают окраску изображения. При преоблада- 
нии какого-либо цвета соответствующим резистором (#21 — 
#23) уменьшают размах того сигнала, цвет которого преобла- 
дает, вновь добиваясь черно-белого изображения. Это жела- 
тельно делать в центральной части экрана, где неоднородность 
полей и погрешности сведения сказываются меньше. 

В кинескопах, в которых началось старение, как правило, 
на экране не хватает какого-либо цвета. Размах соответству- 
ющего сигнала при этом надо увеличить. В новом кинескопе 
динамический баланс белого хорошо устанавливать при оди- 
наковых напряжениях на катодах и получении черно-белого 
изображения в «темном» с помощью ускоряющих напряжений. 

Установка максимального тока лучей производится так, как 
это было описано для модуля УМ2-3-1. 
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Регулировки подушкообразных искажений растра, статиче- 
ского и динамического сведения лучей и чистоты цвета в прин- 
ципе взаимозависимы. Особенно это относится к случаям, ког- 
да в телевизоре заменяется кинескоп, ОС, регулятор сведения 
(с магнитами регулировки чистоты цвета) или блок сведения. 
В этих случаях после каждой последующей регулировки может 
понадобиться повторить предыдущую. Например, чистоту цве- 
та нельзя получить оптимальной, не обеспечив статическое све- 
дение и хотя бы приблизительно динамическое. После уста- 
новки может понадобиться уточнить центровку и размер 
растра. 

Регулировку подушкообразных искажений и параметров 
растра желательно проводить при выключенных «красном» и 
«синем» прожекторах, что позволяет исключить ошибки, свя- 
занные с неточностью динамического сведения и установки чи- 
стоты цвета, которые проводятся позднее. Кроме того, реко- 
мендуется размагнитить кинескоп при помощи внешней петли, 
особенно если он был перед этим заменен. Регуляторами цент- 
ровок по горизонтали (перемычка Х19.3 на БР) и вертикали 
(переменный резистор К18 в модуле МЗ-2-2) устанавливают 
изображение испытательной таблицы симметрично относитель- 
но краев экрана. Так как регулятор центровки по горизонтали 
действует ступенчато, то допускается некоторая ассиметрия 
(до 10 мм) в установке изображения в этом направлении. За- 
тем регуляторами размера по горизонтали (перемычка Х17.2 
на БР) и по вертикали (переменный резистор К13 в модуле 
МЗ-2-2, регулировка которого возможна через отверстие в кросс- 
плате БР) устанавливают размер изображения УЭИТ таким 
образом, чтобы реперные отметки совпадали с краями растра. 
При использовании сигнала ТИТ-0249 размеры изображения 
следует устанавливать так, чтобы на экране воспроизводилось 
по половине крайних букв и цифр по горизонтали и вертикали 
соответственно. Перестановку перемычки Х17.2 следует произ- 
водить только при выключенном телевизоре. Подушкообразные 
искажения растра корректируют сначала при помощи катушки 
И модуля МЗ-4-1, добиваясь того, чтобы точки перегибов верх- 
ней и нижней горизонтальных линий располагались на их се- 
редине, а затем с помощью резистора Н1 этого же модуля 
добиваются максимальной прямолинейности горизонтальных 
линий. Для регулировки линейности по горизонтали с помощью 
диэлектрической отвертки вращают магнит регулятора линей- 
ности строк (катушка Ь8 ) , а по вертикали линейность уста- 
навливается переменными резисторами Я16 (в нижней ча- 
сти растра) и Ц23 (в верхней), расположенными в модуле 

т-2-2. 

После того как правильно отрегулированы геометрические 
параметры растра, приступают к сведению лучей кинескопа, 
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начиная со статического сведения в центре. В качестве испы- 
тательного сигнала лучше использовать УЭИТ (при выклю- 
ченном канале цветности), но можно и сетчатое поле или 
ТИТ-0249. Перед началом регулировки необходимо убедиться, 
что регулятор сведения на горловине установлен без переко- 
сов, прижат и закреплен к ОС, а изображение оптимально 
сфокусировано (переменным варистором Н23 в БР). 

- ' Статическое сведение производится дважды: предварительно, 
до регулировки чистоты цвета, и окончательно, после получения 
необходимой чистоты цвета. 

Статическое сведение выполняется в следующем порядке: 
выключают «синий» прожектор перемычкой Х23.2 на БОС; по- 
переменным вращением постоянных магнитов статического све- 
дения «красного» и «зеленого» лучей сводят эти лучи до полу- 
чения желтых линий в центре экрана; включают «синий» 
прожектор и магнитом статического сведения «синего» луча 
совмещают синюю горизонтальную линию в центре экрана с 
желтой до получения линии белого цвета; переменным рези- 
стором Р/ в блоке сведения совмещают синюю вертикальную 
линию в центре экрана с желтой до получения линии белого 
цвета; при необходимости повторяют сведение «красного» и 
«зеленого» лучей. При использовании для сведения таблицы 
ТИТ-0249 добиваются такого совмещения лучей, чтобы за чер- 
ными малыми окружностями и точкой в центре таблицы не 
просматривался ни один из первичных цветов. Последователь- 
ность регулировок в этом случае та же. 

Регулировку чистоты цвета наиболее удобно производить 
по изображению сигнала белого поля. При отсутствии такого 
сигнала можно использовать таблицы ТИТ-0249 или УЭИТ 
(при выключенном канале цветности). Выключают и «синий» 
и «зеленый» прожекторы перемычками Х23.2 и Х24.2 на БОС 
и проверяют чистоту цвета, предварительно уменьшив яркость 
свечения экрана. Если экран не имеет однородного красного 
свечения по всей площади, следует подрегулировать чистоту 
цвета магнитами чистоты цвета. В том случае, когда такая 
регулировка не позволяет устранить имеющееся нарушение 
чистоты цвета, необходимо размагнитить кинескоп внешней 
петлей размагничивания и произвести регулировку чистоты 
цвета по следующей методике. 

1. Ослабить крепление катушек отклоняющей системы и 
сдвинуть их к регулятору сведения. 

2. Совместить указательный выступ на одном из колец маг- 
нита чистоты цвета с выемкой на другом кольце. При этом 
напряженность магнитного поля, создаваемого магнитом чи- 
стоты цвета, будет минимальной и одновременное вращение 
обоих колец не будет влиять на чистоту цвета. 

3. Оценить чистоту цвета красного растра. В случае неод- 
нородности красного цвета необходимо слегка раздвинуть кольца 
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магнита чистоты цвета для получения слабого магнитного 
поля, затем, изменяя направление магнитного поля поворотом 
обоих колец, получить наилучшую однородность цвета в цент- 
ре экрана. 

4. Перемещением катушек отклоняющей системы вдоль гор- 
ловины кинескопа найти положение, соответствующее наилуч- 
шей чистоте красного цвета по всей поверхности экрана, после 
чего закрепить катушки ОС и, если нужно, произвести допол- 
нительную регулировку магнитами чистоты цвета, 

5. Поочередно включить вместо «красного» прожектора «зе- 
леный» и «синий» прожекторы и убедиться в равномерности 
цвета по полям. 

6. Если при проверке чистоты цвета зеленого или синего 
поля обнаружится неоднородность какого-либо из них, не- 
обходимо произвести дополнительную регулировку при помощи 
магнита чистоты цвета. После этого необходимо дополнитель- 
но проверить чистоту красного поля, которая не должна ухуд- 
шаться. 

Чистота цвета считается удовлетворительной, если равно- 
мерность цвета красного, синего и зеленого полей составляет 
не менее 85 % общей площади экрана. В тех случаях, когда 
регулировка чистоты цвета не дает требуемых результатов, 
необходимо произвести дополнительное размагничивание кине- 
скопа при помощи внешней петли размагничивания и вновь 
произвести регулировку чистоты цвета. 

Для размагничивания внешнюю петлю нужно включить в 
сеть и совершать ею плавные круговые движения параллельно 
плоскости экрана кинескопа на расстоянии 10. ..15 см от него, 
медленно отодвигая петлю от телевизора на 1,5. ..2 м. Затем 
следует плавно повернуть петлю перпендикулярно экрану и 
выключить ее. Врёмя размагничивания не должно превышать 
1 ...1,5 мин. 

При работе с внешней петлей размагничивания, непосред- 
ственно включаемой в сеть, следует соблюдать правила тех- 
ники безопасности во избежание поражения электрическим 
током. 

Динамическое сведение в значительной степени зависит от 
Того, насколько тщательно была ранее выполнена регулиров- 
ка размера, линейности, центровки, чистоты цвета и статического 
сведения. 

Наиболее удобно оценивать качество сведения лучей по таб- 
лице УЭИТ, предварительно выключив цвет выключателем 8А1 
на БОС. При этом контрастность необходимо установить близ- 
кой к максимальной, а яркость такой, чтобы линии таблицы 
хорошо различались. При необходимости следует сфокусиро- 
вать изображение. 
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Очевидно, что в центре таблицы сведение должно быть 
практически идеальным. На окружности диаметром 0,75 И 
разведение лучей должно быть не более 1,2 мм, а на окруж- 
ности диаметром Н — не более 2,5 мм, где Н — высота экрана. 
Измеряется наибольшее разведение лучей в горизонтальном 
и вертикальном направлениях между осями лучей. При про- 
/ смотре передач с расстояния 3...3,5 м разведение лучей, соот- 
ветствующее норме, практически уже не заметно. Кадровое 
динамическое сведение начинают с горизонтальных линий 
(/?// — снизу, К17 — сверху) и заканчивают вертикальными 
(Л?7, %4 — снизу, Н18, К19 — сверху). В связи с разным на- 
правлением наклона красных и зеленых горизонтальных ли- 
ний, вызванным трапецеидальными искажениями красного и 
зеленого растров, при наилучшем сведении красных и зеле- 
ных линий на центральных горизонталях в углу растра 
разведение может превышать допустимую норму. В этом слу- 
чае целесообразно с помощью катушки индуктивности 14 не- 
сколько ухудшить сведение на центральной горизонтали, добива- 
ясь при этом улучшения сведения в углах. Дальнейшее улучше- 
ние сведения верхних и нижних горизонталей возможно только 
подбором отклоняющей системы. Затем приступают к сведению 
красно-зеленых вертикалей справа и слева. Регулятором Я9 
добиваются расположения красных вертикалей по одну сто- 
рону и на одинаковом расстоянии относительно зеленых спра- 
ва и слева, а затем регулировкой индуктивности катушки 
добиваются точного сведения вертикалей. 

После сведения красных и зеленых линий включают «си- 
ний» луч и приступают к сведению синих и желтых линий. 
Проверив статическое сведение, сводят переменным резисто- 
ром В; 27 синие и желтые горизонтали снизу, а затем перемен- 
ным резистором Я24 сверху. Потом с помощью катушки Ь2 
выпрямляют центральную синюю горизонталь, резистором К14 
делают ее параллельной желтой, статическим сведением со- 
вмещают обе горизонтали. В том же случае, когда с помощью 
резистора Ц14 нужная регулировка не удается, расширяют ее 
пределы перестановкой перемычки Х7.2. После проведения всех 
этих регулировок оценивают положение синих вертикалей 
относительно желтых справа и слева изображения. Если они 
расположены симметрично относительно вертикальной оси 
кинескопа, то регулировкой индуктивности катушки Ы доби- 
ваются их сведения с желтыми. Если же синие вертикали 
расположены по одну сторону от желтых, то поступают следую- 
щим образом: поворачивают регулятор сведения на 10. ..15° 
по часовой стрелке, снова проводят все операции по сведению, 
начиная со статического и кончая сведением катушкой индук- 
тивности И. Единственное неудобство, которое возникает пос- 
ле поворота регулятора сведения, это влияние бокового сме- 
щения синего луча на статическое сведение всех трех лучей. 
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Рис. 11.1. Расположение органов регулировки в блоке сведения БС- 11 и их 
влияние на динамическое сведение лучей 


Поэтому статическое сведение приходится повторять несколь- 
ко раз. 

Порядок проведения операций динамического сведения лу- 
чей и расположение органов регулировки в блоке сведения 
показаны на рис. 11.1. 


11.3. Регулировка телевизоров ЗУСЦТ 


Модуль питания МП (см. рис. 7.11). В модуле вырабатыва- 
ются напряжения 130 (150) В, 28 В, 15 В и 12 В. 

Одновременная регулировка напряжений 130 (150) В, 28 В, 

15 В производится переменным резистором Я2, а стабилизи- 
рованного напряжения 12 В — переменным резистором Я27. 

Субмодуль синхронизации УСР (см. рис. 7.4). В субмодуле 
УСР устанавливается частота и фаза строчной развертки. 

Для установки частоты строк необходимо подать на вход 
телевизора сигнал испытательной таблицы ТИТ-0249 или УЭИТ 
и, пользуясь регуляторами частоты строк (ЯМ в УСР) и ча- 
стоты кадров (ЯМ в МК-1-1), получить устойчивое изобра- 
жение. Затем замкнуть накоротко контрольные точки X2N и 
ХЗМ в УСР и поворотом движка ЯМ найти такое его поло- 
жение, при котором изображение будет медленно перемещаться 
по горизонтали. Это указывает на правильность установки ча- / 
стоты и симметричность полосы захвата с обеих сторон от 
ее номинального значения 15 625 Гц. 
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После окончания регулировки контрольные точки следует 
разомкнуть. Регулировкой фазы (резистор Я25 в УСР) доби- 
ваются симметричного воспроизведения элементов испытатель- 
ной таблицы по горизонтали на краях растра (например, ре- 
перных отметок в УЭИТ). 

Модуль строчной развертки МС (см. рис. 7.8). С регули- 
ровкой модуля связаны установка напряжения на аноде кине- 
скопа, на фокусирующем и ускоряющем электродах, а также 
центровка и линейность по горизонтали^' Перед проверкой на- 
пряжения на аноде кинескопа необходимо получить устойчи- 
вое изображение на экране, затем, выключив телевизор, под- 
соединить миллиамперметр для измерения тока лучей. 

Миллиамперметр на 2...3 мА, зашунтированный конденса- 
тором 1...2 мкФ, включается между соединенными вместе 
контактами 2 — 4 соединителя ХЗ(Л8) модуля МЦ и соединен- 
ными вместе контактами 2 — 4 соединителя ХЗ(А2) платы ки-: 
нескопа. 

Затем при помощи регуляторов контрастности и яркости 
необходимо погасить кинескоп, после чего измерить при по- 
мощи киловольтметра напряжение на его аноде. Оно должно 
составлять (25 ± 0,5) кВ. Если это напряжение выше 25,5 кВ, 
то необходимо выключить телевизор и подпаять параллельно 
конденсатору С4 конденсатор С5 емкостью 1000 пФ. Если на- 
пряжение на аноде ниже 24,5 В, то сначала следует регуля- 
торами яркости и контрастности установить ток лучей 0,5 мА, 
после чего регулятором Я13 в субмодуле СМКР добиться 
нормального размера изображения по горизонтали. Затем при 
погашенном кинескопе вновь измерить напряжение на его ано- 
де, которое не должно быть меньше 24,5 кВ. 

Если же окажется, что при нормальном напряжении пи- 
тания (130 В для МС-3 и 150 В для МС-2) оно меньше 24,5 кВ, 
необходимо заменить ТВС. 

Центровка изображения по горизонтали регулируется пе- 
ременным резистором Я2. 

Регуляторы фокусировки и напряжений на ускоряющих 
электродах (соответственно Я1 и Я9 на рис. 2.11) размещены 
на плате кинескопа. При регулировке фокусировки следует 
помнить, что в кинескопах с самосведением отсутствует строч- 
ная структура растра и поэтому качество фокусировки сле- 
дует оценивать не по минимальной ширине строк (как в кине- 
скопах с дельтообразным расположением ЭОП), а по резкости 
воспроизведения мелких деталей. 

Субмодуль СМКР (см. рис. 7.9). В субмодуле регулируются 
подушкообразные искажения по вертикали (Я5) и размер по 
горизонтали (Я13). 

Модуль МЦ-2 (см. рис. 7.5). В модуле устанавливается 
баланс белого (Я51 — Я53 и Я39, Я42, Я43) и ограничение тока 
лучей. 
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,™Г М о еНДУеТСЯ след У ющий порядок регулировки баланса 
белого. Регулятором насыщенности на БУ выключить цвет 
Регуляторы цветового тона установить в среднее положение 
Регулятором ускоряющего напряжения Я9 на плате кинескопа 

тальУ?ИТ е Л еНее В0СЬМИ градаций Я Р К0С ™ (восьмая горизон- 
ности^ Ппи ^тп Цветных полос при выключенной цвет- 

1 2 мА ПР Т ° К ЛуЧеИ кинескопа не Должен превышать 

Регулятор контрастности на БУ установить таким образом 
чтобы слева были видны 2—3 вертикальные полосы 

Незначительной регулировкой уровня черного с помощью 
переменных резисторов Я51-Я53, установленных на ыо^ле 

Ши ня™ ° ТСУТСТВИЯ Цветной ок Р аски на черной полосе. 
При наличии оттенка красного, зеленого и синего цветов на 

самых ярких полосах устранить его назначительной подрегѵ- 
лировкои переменных резисторов соответственно Я42 Я39 
и Я4о. ’ 

Регулировка ограничения тока лучей производится по изо- 
бражению УЭИТ, ТИТ-0249 или сигнала цветных полос (при 
выключенном канале цветности). Регуляторы контрастности и 
яркости следует установить в положение, соответствующее наи- 
большей контрастности и яркости, а регулятор насыщенности 
на и максимального уровня сигнала. Регулировка произво- 
дится плавным поворотом движка переменного резистора Я20 
іь, пока ток катода кинескопа не достигнет значения 950 мкА, 


11.4. Регулировка переносных телевизоров 


р Ре пТ” Р Г КУ телевиз °Р° в ПИЦТ-32 целесообразно начать 
с проверки напряжении источников питания 48 В и 12 В Их 
установка производится переменными резисторами ЯП и Я 5 
в модуле стабилизации БП (см. рис. 10.9). СГОраМИ КИ и Н5 

Подстройку частоты задающего генератора строчной паз- 
вертки производят сердечником катушки 11 МСР (см рис 10 6) 
при замкнутой на корпус базе транзистора 77 режим авто 

ст°?о е ка а м ИИ Есл Д и в ИВ ве СЬ Н ? Иб ° Лее У ст ° й чивой синхронизации по 
строкам. Если в верхней части растра наблюдается искоив 

ление вертикальных линий, необходимо подрегулировать Р ра- 
бочую точку транзистора Т1 МСР переменным резистором ЯЗ 
окусировка производится переменным варистором Я 17 БР 
Подушкообразные искажения растра регулируются пеце- 
менным резистором Я 17 модуля стабилизации БП (см рис 10 9) 
а трапецеидальные -резистором Я26 в нем жеПоСлепегѵ-’ 
лировки геометрических искажений растра необходимо отре- 
гулировать его нелинейные искажения" линейность і?о ^ горизон- 
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тали — регулятором линейности строк Ы БР, а по вертика- 
ли — переменным резистором Я23 МКР. 

Центровку по горизонтали регулируют переменным резисто- 
ром Д/5 БР, предварительно попарно замкнув между собой 
точки 4 и 7, 5 и 6 или 5 и 7, 4 и 6 БР. 

Центровку по вертикали регулируют резистором КЗ БР,, 
предварительно замкнув между собой точки 9 и 10 ши 11 
и 12 БР. 

Размер растра по вертикали устанавливают переменным 
резистором К21 МКР. 

Регулировку тракта изображения начинают с установки 
длительности кадрового импульса переменным резистором К36 
БРК (см. рис. 10.2). Она должна быть равной 1,0±0,15 мс. 

Настройка частотных детекторов канала цветности предпо- 
лагает использование осциллографа и основана на том, что 
во время действия строчного импульса с помощью транзисто- 
ров ТЗ и Т4 МЦ создаются площадки в цветоразностных сигна- 
лах. Так как падение напряжения на открытых транзисторах 
крайне мало (30. ..50 мВ), то уровень площадок приближенно 
равен потенциалу, определяемому делителем К46Я45 МЦ. 
Осциллограф поочередно подключают к затворам полевых 
транзисторов Тб и 77, на которых наблюдают необходимые 
осциллограммы (10 и 12 на рис. 10.4). Осциллограммы соот- 
ветствуют сигналу цветных полос, однако в УЭИТ также можно 
их наблюдать, но так как в этом сигнале цветные полосы пере- 
даются не на каждой строке, их яркость будет несколько ниже. 

Сердечниками контуров ЭЗ и Э4 добиваются совмещения 
уровня «неокрашенных» полос (черной и белой) в цветораз- 
ностных сигналах с уровнем площадки. 

Необходимо добавить, что точность настройки нулевых 
точек частотных детекторов канала цветности имеет большое 
значение, так как расстройка их свыше ±10 кГц вызывает 
искажения цветопередачи, которое выражается в окраске бес- 
цветных участков изображения. 

Операцию настройки прямого и задержанного каналов произ- 
водят, наблюдая на экране осциллографа сигналы цветности.\ 
Осциллограф подключают к выводу 2 ИС У1 (осциллограмма 1 
на рис. 10.4). Уменьшения амплитудной неравномерности сигна- 
ла добиваются подстройкой контура коррекции ВЧ предыска- 
жений Э5. После этого измеряют размах прямого сигнала на 
выводе 2 ИС У7 (осциллограмма 2). Затем измеряют размах 
задержанного сигнала на выводе 2 ИС У8 и переменным ре- 
зистором Д7 устанавливают его равным прямому (5.. .7 В). 

Для установки матрицирования регулятор насыщенности 
ставят в положение максимальной насыщенности, осциллограф 
поочередно подключают к движкам переменных резисторов 
К39 и К43 МЦ и устанавливают ими размахи цветоразностных 


243 


сигналов, равными 1,5 В и 2,1 В (осциллограммы 10 и 12 на 
рис. 10.4). Форма и размах зеленого цветоразностного сигна- 
ла (осциллограмма 11) устанавливаются переменными рези- 
сторами #48 и #52 МЦ. 

Для регулировки схемы фиксации уровня выходных видео- 
сигналов и баланса белого необходимо выключить канал цвет- 
ности, регуляторы цветового тона установить в среднее поло- 
жение, регулятор контрастности — в максимальное, а регулятор 
яркости — в минимальное. Переменным резистором #9 («Уста- 
новка яркости» — на задней стенке телевизора) устанавливают 
все градации серой шкалы. Поочередно подключая осцилло- 
граф к соединителям Ш2 — Ш4 модуля МВ #СВ (см. рис. 10,5) 
переменными резисторами #42, #46, #49 устанавливают вер- 
шины синхроимпульсов на уровне (120±10) В относительно 
корпуса. Необходимо убедиться, что регуляторы яркости и 
контрастности не влияют на положение уровня синхроим- 
пульсов. е 

Регулировка баланса белого производится методом совме- 
щенных модуляционных характеристик грех прожекторов, суть 
которого состоит в трм, что с помощью регулировки напряже- 
нии на ускоряющих электродах устанавливают одинаковые 
запирающие напряжения между катодами и модуляторами для 
всех трех прожекторов. Запирающие напряжения устанавли- 
вают, наблюдая экран при слабом свечении и добиваясь при 
этом баланса белого. Для этого регулятор контрастности пере- 
водят в положение минимальной контрастности, а регулятор 
яркости и переменные резисторы #27, #29, #32 МВ #ОВ — 
в среднее положение. С помощью переменных резисторов #24, 
К/о, К28 ЬР добиваются получения черно-белого изображе- 
ния, причем черная полоса должна едва просматриваться. 
Исли при увеличении контрастности начинает преобладать ка- 
кой ли о цвет, следует уменьшить размах соответствующего 
сигнала одним из переменных резисторов #27, #29, #32 МВ 


Регулировку схемы ограничения тока лучей кинескопа про- 
изводят при приеме сигнала ТИТ-0249 и максимальном поло- 
жении регуляторов яркости и контрастности. В разрыв одного 
из соединителей Ш2-Ш4 МВ #СВ подключают токовый при- 
бор, зашунтированный конденсатором емкостью 1 мкФ, и изме- 
ряют ток прожектора кинескопа. Он устанавливается перемен- 
ным резистором #9 и не должен превышать 300.. .400 мкА. 
Затем подключают осциллограф к выходу модуля МВУ (кон- 
такт 1) и резистором #18 (см. рис. 10.3) уменьшают размах 
видеосигнала на 10.. .20 %. Иногда после этого требуется 
повторная регулировка баланса белого. 

Регулировка чистоты цвета и' сведения (юстировка кине- 
скопного комплекса) производится на специальных стендах." 
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В составе телевизора юстировка производится в исключитель- 
ных случаях. 

Регулировка чистоты цвета обычно предшествует установ- 
лению баланса белого. Ее удобно производить по сигналу 
ТИТ-0249. Выключают «красный» и «синий» прожекторы, от- 
ключив соединители Ш2 и Ш4. Ослабляют крепление ОС и сдви- 
гают ее в сторону МСУ насколько это возможно. Раздвигая 
магниты чистоты цвета, а также вращая их, получают в цент- 
ре экрана строго посередине вертикальную зеленую полосу 
шириной 5... 10 см. Фиксируют положение магнитов чистоты 
цвета и возвращают ОС в положение, максимально прибли- 
женное к опорному кольцу на колбе. 

Закрепляют ОС и проверяют чистоту цвета при включении 
других прожекторов. Включают все три прожектора и регуля- 
торами напряжений на ускоряющих электродах добиваются 
однородного белого свечения растра. 

Для регулировки статического сведения ослабляют кольцо, 
фиксирующее МСУ, и выключают «зеленый» прожектор. Вра- 
щая вокруг оси кинескопа и друг относительно друга магнит- 
ные кольца первой пары (см. рис. 2.6), обращенные к колбе 
кинескопа (четырехполюсный магнит), совмещают синие и 
красные линии в центре экрана. Затем включают «зеленый» 
прожектор и, вращая таким же образом кольца второй пары 
(шестиполюсной магнит), добиваются совмещения в центре 
экрана красно-синих линий с зелеными. 

Динамического сведения достигают путем небольших на- 
клонов ОС в вертикальном и горизонтальном направлениях 
относительно оси кинескопа, предварительно ослабив три винта, 
крепящих ОС к опорному кольцу. Наклоняя ОС, необходимо 
следить, чтобы не происходило ее вращения вокруг оси кине- 
скопа. Сведение считается удовлетворительным, если рассов- 
мещение красных, синих и зеленых линий в центре экрана не 
превышает 0,5 мм, а в углах на расстоянии 35 мм от краев 
экрана — 2,5 мм. После завершения операции закрепляют ОС 
и проверяют чистоту цвета и сведение. 

Перед регулировкой телевизоров УПИЦТ-32 необходимо 
также прежде всего настроиться на прием всех телевизионных 
программ, передаваемых в данной местности, с помощью устрой- 
ства УУСК-2 или блока ВВП. 

Регулировку начинают с установки номинальных значений 
питающих напряжений. Напряжение 12 В устанавливают пе- 
ременным резистором Я4 платы выпрямителя импульсного БП 
или Я6 платы стабилизаторов трансформаторного блока. Уста- 
новку всех остальных выходных напряжений производят пере- 
-менным резистором Я6 модуля МУ-1 импульсного БП или 
Я14 — трансформаторного. При контроле напряжений все бло- 
ки телевизоров должны быть подключены. 

Следующая операция регулировки — установка номиналь- 
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ного значения частоты строк, предварительно замкнув на кор- 
пус базу транзистора ѴТ2 модуля М3- 1-4. Переменный резистор 
БР, регулирующий частоту строк, должен быть установ- 
лен при этом в среднее положение. Вращением сердечника ка- 
тушки И модуля добиваются наиболее устойчивого изобра- 
жения по строкам, после чего базу транзистора отсоединяют от 
корпуса. 

Регулировку параметров разверток желательно производить 
при подаче на вход телевизора сигнала ТИТ-0249 или сетча- 
того поля в такой последовательности (см. рис. 10.10): линей- 
ность по горизонтали [І2 БР); геометрические искажения (Л?7 
и # 21 модуля МЗ-4-7) ' линейность по вертикали (В19 модуля 
МЗ-2-4) ; размер по вертикали {В16 модуля МЗ-2-4); центров- 
ка по вертикали (В12 БР); центровка по горизонтали (#5 БР)- 
размер по горизонтали (В1 модуля МЗ-4-7 и С6 БР)- фокуси- 
ровка (варистор Я16 БР). 

Вслед за эіим регулируют статическое сведение и чистоту 
цвета по описанной выше методике. 

Для регулировки параметров видеотракта на вход телеви- 
зора подают сигнал цветных полос или Х'ЭИТ. Методика регу- 
лировки модулей БОС подробно описана в разделе 11.2 Там 
же приведен перечень регулировок, которые необходимо про- 
извести после замены модулей, блоков и узлов. Здесь остано- 
вимся подробнее на регулировке баланса белого в телевизо- 
рах УПИЦТ-32. 

Регуляторы цветового тона (В8 и В9 на БОС) устанавли- 
вают в среднее положение. Канал цветности выключается пе- 
реключателем 5В1. Уровень черного на катодах кинескопа 

соединителях Х5В, Х5С и Х5В ) устанавливается равным 
0 В переменными резисторами $ 6 , 15 и К.24 соответствен- 

но. Установку уровня черного производят без сигнала, т. е. при 
замкнутом на корпус контакте 7 модуля УМ2-3-1, 

Размахи видеосигнала на указанных соединителях должны 
быть равны 50 В от уровня черного до уровня белого. Они 
регулируются переменными резисторами В2, В12 и В21 при 
замкнутом на корпус контакте 6 модуля УМ2-3-1. 

^ е ^ ого Р ег У л ируется переменными резисторами В 14, 

\ 7, В21 БР (регулировка напряжений на ускоряющих элек- 
тродах кинескопа). 

остальном регулировка баланса не отличается от описан- 
ной для телевизоров УПИМЦТ. 

ѵпыпт Л оо° ВК У чистоты цвета и сведения в телевизорах 
пы пт чо П Р 0В0ДЯТ по методике, описанной для телевизоров 
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ГЛАВА 12. Ремонт цветных телевизоров 

12.1. Общие сведения 

Ремонт телевизоров начинается с анализа внешних признаков 
неисправности. В зависимости от их характера определяется 
блок, модуль, субмодуль или элемент, подлежащий более тща- 
тельному исследованию. Оно включает в себя внешний осмотр, 
измерение режимов, проверку элементов и качества контактов. 

В зависимости от характера нарушения внешний осмотр 
может проводиться как при выключенном, так и включенном 
телевизоре. При выключенном телевизоре необходимо отсое- 
динить шнур питания от электрической сети, разрядить кон- 
денсатор на выходе блока (модуля) питания и отрезком про- 
вода с хорошей изоляцией, соединенным с корпусом, снять 
остаточное напряжение с анода кинескопа. 

Внешний осмотр позволяет выявить плохо сочлененные со- 
единители в местах установки модулей и субмодулей, обрывы 
проводов в местах их пайки к розеткам соединителей, нару- 
шения изоляционного покрытия высоковольтных проводов, 
а также детали, внешний вид которых свидетельствует либо 
о перегрузке (потемнение эмалевого покрытия резисторов, де- 
формация корпусов каркасов катушек), либо о неработоспо- 
собности (растрескивание изоляционного покрытия умножи- 
теля, вспучивание корпуса ИС или электролитических кон- 
денсаторов) . В процессе проверки нельзя допускать резкого 
покачивания деталей, так как это приводит к отслоению фольги 
от основания платы, поломке выводов транзисторов и диодов, 
разбалтыванию соединителей модулей и субмодулей. Нельзя 
также во избежание поломки проводов перегибать их в местах 
пайки соединителей. 

Осмотр печатных плат со стороны фольги позволяет вы- 
явить разрывы и микротрещины в печатных проводниках, обры- 
вы перемычек между ними, холодные пайки. Визуальная про- 
верка при включенном телевизоре должна производиться с со- 
блюдением правил техники безопасности. Внешний осмотр при 
включенном телевизоре позволяет установить наличие накала 
кинескопа, обнаружить искрение или перегрев отдельных де- 
талей, а также периодические или самоустраняющиеся неис- 
правности. Для этого используется метод простукивания, при 
котором, наблюдая за экраном, слегка ударяют по плате по- 
дозреваемого блока, модуля или субмодуля. При этом в зави- 
симости от характера неисправности такое простукивание либо 
не вызывает никаких изменений, либо на экране наблюдается 
кратковременное восстановление нормального изображения. 
Аналогичная картина имеет место при легком покачивании 
модулей или субмодулей и нарушении контактов в соедини- 
телях. 
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Заключительным этапом в отыскании неисправностей явля- 
ется измерение постоянных и импульсных напряжений на ак- 
тивных элементах, после чего следует проверка деталей. 

При проверке тиристоров необходимо помнить, что их 
сопротивление между анодом и катодом, измеренное в обоих 
направлениях, превышает 3 — 5 МОм, а между управляющим 
электродом и катодом составляет 50. ..300 Ом. 

Не рекомендуется спешить с выпайкой ИС, не убедившись 
твердо в исправности всех подсоединенных к ней деталей, на- 
личия на ее выводах напряжения питания и подводимых сигна- 
лов. Нельзя проверять ИС путем замены (когда их выводы 
припаяны к печатной плате) или измерением сопротивлений 
между выводами. Это связано с тем, что дополнительный пе- 
регрев при желании вновь установить ранее снятую ИС при- 
водит к необратимому изменению ее параметров. Аналогичное 
явление, а иногда перегорание соединительных проводников 
между элементами ИС вызывает подсоединение омметра между 
ее выводами. 

Следует помнить, что отклонение напряжений, подводимых 
к ИС, более чем на ±15% от приводимых на схемах может 
быть следствием неисправности как самих ИС, так и подсое- 
диненных к ним деталей. Сказанное особенно относится к кон- 
денсаторам типа К50-6 и КЮ-7В. Наиболее характерная их 
неисправность — появление тока утечки либо увеличение пе- 
реходного сопротивления выводов. Причем в ряде случаев этот 
параметр конденсатора временно приходит в норму и после- 
дующая проверка не позволяет выявить такой дефект. 

Важно также помнить, что полупроводниковые приборы, 
установленные на радиаторах, должны иметь теплопроводящую 
смазку типа КПТ-8. Отсутствие смазки приводит к перегреву 
прибора и выходу его из строя. Так же вредно и обильное коли- 
чество смазки, увеличивающее зазор между поверхностями при- 
бора и радиатора. 

При пайке ИС следует придерживаться определенных пра- 
вил. Паяльник должен быть небольшого размера, мощностью 
^ Т ' ПР ип °й должен быть легкоплавким (например, 
ГІОС-61), его количество должно быть минимальным. Процесс 
пайки должен быть кратковременным (не более 4 с) и произво- 
диться при отключенном питании. Корпус паяльника должен быть 
заземлен или во время пайки его следует отключать от сети. 

В телевизорах модульной и блочно-модульной конструкции 
предусмотрена возможность замены любого «подозреваемого» 
модуля другим, заведомо исправным. 

Перечень внешних признаков, при которых необходима про- 
верка или замена того или иного блока, модуля (субмодуля), 
приведен в табл. 12.1 — 12.3. В таблицах упоминается наличие 
анодного напряжения, которое может быть определено по при- 
борам или косвенным признакам. 
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Таблица 12.1 

Определение неисправного блока или модуля в телевизорах УПИМЦТ-61 


Неисправность 


Блок или модуль, подлежащий проверке 


Нет изображения и звука, эк- 
ран не светится либо его све- 
чение едва заметно 
Мала контрастность черно-бе- 
лого изображения 
Есть цветное, нет черно-белого 
изображения 

Нет цветного, есть черно-белое 
изображение 

Есть изображение, нет звука 

Искаженный тихий звук 
Нет растра, нет напряжения 
на аноде кинескопа 


Не переключаются программы 

Нет растра, есть напряжение 
на аноде кинескопа 
Узкая горизонтальная полоса 
в центре экрана 
На экране воспроизводится 
только нижняя часть изобра- 
жения 

Искривлены вертикальные ли- 
нии сверху в виде затухающей 
синусоиды 


Модуль УПЧИ (УМ1-1) 


Модуль УПЧИ (УМ1-1), модуль яркостного 
канала и матрицы (УМ2-3-1) 

Модуль яркостного канала и матрицы 
(УМ2-3-1) 

Модуль обработки сигналов цветности и 
опознавания (УМ2-1-1), модуль детекторов 
сигналов цветности (УМ-2-2-1) 

Модуль УПЧИ (УМ1-1), модуль УПЧЗ 
(УМ1-2), модуль УН Ч (УМ1-3), ' стабилиза- 
тор напряжения 15 В в блоке питания 
Модуль УПЧЗ (УМ 1-2), модуль УНЧ (УМ1-3) 
Блок разверток, блок питания, модуль син- 
хронизации и управления строчной разверт- 
кой (МЗ-1-1), модуль стабилизации (МЗ-З-1), 
модуль блокировки (МБ-1) 

Устройство сенсорного выбора программ 
(СВП-4-1) 

Модуль кадровой развертки (МЗ-2-2), модуль 
яркостного канала и матрицы (УМ2-3-1) 
Блок разверток, модуль кадровой развертки 
(МЗ-2-2), модуль коррекции (МЗ-4-1) 

Модуль кадровой развертки (МЗ-2-2) 


Модуль синхронизации и управления строч- 
ной разверткой (МЗ-1-1) 


Растр значительно смещен впра- 
во по горизонтали 
Нарушена общая синхронизация 

Нарушена синхронизация по 
кадрам 


Нарушена синхронизация по 
строкам 

Цветная окраска при воспроиз- 
ведении белого цвета 


Пропадает цвет, появляются 
линии обратного хода сверху 
растра 

Цветные помехи на черно-белом 
изображении 


Модуль синхронизации и управления строч- 
ной разверткой (МЗ-1-1) 

Блок обработки сигналов (БОС), модуль 
синхронизации и управления строчной раз- 
верткой (МЗ-1-1) 

Блок обработки сигналов (БОС), модуль 
кадровой развертки (МЗ-2-2), модуль син- 
хронизации и управления строчной разверт- 
кой (МЗ-1-1) 

Модуль синхронизации и управления строч- 
ной разверткой (МЗ-1-1) 

Модуль детекторов сигналов цветности 
(УМ2-2-1), модуль яркостного канала и мат- 
рицы (УМ2-3-1), модули выходного видео- 
усилителя (М2-4-1) 

Стабилизатор напряжения 12 В в блоке пи- 
тания 

Модуль обработки сигналов цветности и 
опознавания (УМ2-1-1), модуль детекторов 
сигналов цветности (УМ2-2-1) 
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П р одолжение табл. 12.1 


Неисправность 


Блок или модуль, подлежащий проверке 


Экран светится одним из основ- 
ных цветов (красным, синим, 
зеленым) 

Отсутствует один иа основных 
цветов 

На изображении отсутствует 
зеленый цвет 

Неправильное воспроизведение 
цвета 

Цветная окантовка 
Нет растра, при включении те- 
левизора прослушиваются шуми 


Экран не светится либо его све- 
чение едва заметно, звук есть 
Негативное изображение 


При включении телевизора 
слышны характерные щелчки, 
после чего напряжение 250 В 
отключается (срабатывает уст- 
ройство защиты) 

При увеличении яркости сраба- 
тывает устройство защиты 
После прогрева телевизора 

уменьшается размер по верти- 
кали, а сверху экрана начина- 
ют просматриваться линии об- 
ратного хода 


Модуль выходного видеоусилителя (М2-4-І) 
связанный с воспроизведением данного цвета 

Модуль выходного видеоусилителя (М2-4-1) 

Гѵмо’ч п йрКООТНОГО канала и матрицы 
(«У п\А~о- ] ) 

Модуль задержанного сигнала (М2-5-1), мо- 
дуль яркостного канала и матрицы (УМ2-3-1), 
модуль выходного видеоусилителя (М2-4-1) 
Модуль обработки сигналов цветности и 
опознавания (УМ2-1-1), модуль детекторов 
сигналов цветности (УМ2-2-1) 

Блок сведения, регулятор сведения 
Модуль синхронизации и управления строч- 
ной разверткой (МЗ-1-1), стабилизатор на- 
пряжения 12 В в БП, модуль блокировки 
(МБ-І), блок разверток (БР) 

Модуль обработки сигналов цветности и 
опознавания (УМ2-1-1) 

Модуль яркостного канала и матрицы 
(УМ2-3-1), кинескоп, стабилизатор напря- 
жения 12 В в БП 

Модуль синхронизации и управления строч- 
ной разверткой (МЗ-1-1), модуль яркостного 
канала и матрицы (УМ2-3-1), стабилизатор 
напряжения 12 В в БП, выходной каскад 
строчной развертки в БР 
Модуль яркостного канала и матрицы 
(УМ2-3-1), блок разверток (БР) 

Модуль кадровой развертки (МЗ-2-2) 


Таблица 12.2 

Определение неисправного модуля или субмодуля в телевизорах ЗУСЦТ 


Неисправность 


Модуль или субмодуль, подлежащий проверке 


Нет изображения и звука, ин- 
дикаторы напряжений не све- 
тятся 

Нет изображения и звука при 
наличии индикации 

Есть изображение, нет звука 


Модуль питания (МП), плата фильтров пи- 
тания (ПФП) 

Блок управления (БУ), модуль радиоканала 
(МРК-2), селекторы (СКМ-24-2, СК-Д-24), 
субмодуль радиоканала (СМРК-2) 

Субмодуль радиоканала (СМРК-2), блок уп- 
равления (БУ) 
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Окончание табл. 12.2 


Неисправность 


Модуль или субмодуль, подлежащий проверке 


Отсутствует свечение экрана 
при наличии индикации и звука 

Программы не переключаются 
или не настраиваются 

Нет изображения, есть звук, 
экран светится 

Нет черно-белого, есть цветное 
изображение 

Нет цветного, есть черно-белое 
изображение 

Нет звука, есть изображение 

Цветные помехи на черно-белом 

изображении 

Искаженный тихий звук 

Недостаточная четкость черно- 
белого изображения 
Нет растра, нет напряжения на 
аноде кинескопа 
Нет растра, есть напряжение 
на аноде кинескопа 
Узкая горизонтальная полоса 
в центре экрана 

Геометрические искажения ра- 
стра 

На изображении отсутствует 
один из основных цветов 
Нарушена общая синхрониза- 
ция и синхронизация по стро- 
кам 

Нарушена синхронизация по 
кадрам 

Нет зеленого цвета. Видна 
строчная структура растра на 
деталях изображения красного 
и синего цветов 


Модуль строчной развертки (МС), модуль или 
субмодуль цветности (МЦ-2), модуль питания 
(МП) 

Устройство сенсорного выбора программ 
(УСУ-1-15 или СВП-4-5), блок управления 
(БУ) 

Модуль питания (МП), субмодуль синхрони- 
зации (УСР), модуль цветности (МЦ-2), мо- 
дуль радиоканала (МРК-2) 

Модуль цветности (МЦ-2) 

Модуль цветности (МЦ-2) 

Блок управления (БУ), субмодуль радиока- 
нала (СМРК-2) 

Модуль цветности (МЦ-2) 

Блок управления (БУ), субмодуль радиока- 
нала (СМРК-2) 

Модуль цветности (МЦ-2), субмодуль радио- 
канала (МРК-2) 

Модуль строчной развертки (МС), субмодуль 
синхронизации (УСР) 

Модуль цветности (МЦ-2), плата кинескопа 
(ПК) 

Модуль кадровой развертки (МК) 

Модуль строчной развертки (МС) 

Модуль цветности (МЦ-2), плата кинескопа 
(ПК) 

Субмодуль синхронизации (УСР) 


Субмодуль синхронизации (УСР), модуль 
кадровой развертки (МК) 

Модуль цветности (МЦ-2) 


Для измерения высокого напряжения используют электрон- 
ные киловольтметры, входящие в комплекты измерительных 
стендов ТК-0830А, ТК-0830/В, комплект прибора ТК-0850 или 
вольтметр ТК-1305 с добавочным приспособлением (щупом), 
а также киловольтметр С-196 (С-96). 

К косвенным признакам наличия высокого напряжения 
относятся легкое потрескивание, слышимое сразу же после 
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л Таблица 12.3 

Ідіределение неисправного модуля в телевизорах ЗУСЦТ-П-51 (4УПИЦТ-51) 


Неисправность 


Модуль, подлежащий проверке 


\ 


Нет изображения и звука, эк- 
ран не светится либо его свече- 
ние едва заметно 
Мала контрастность черно-бело- 
го изображения 

Отсутствует черно-белое изоб- 
ражение, цветное изображение 
искажено 

Нет цветного, есть черно-белое 
изображение 

Есть изображение, нет звука 

Искаженный тихий звук 
Появление цветной окраски при 
воспроизведении белого цвета 
в цветной передаче 
Цветные помехи на черно-белом 
изображении 

Экран светится одним из ос- 
новных цветов 

На изображении отсутствует 
один из основных цветов 

На изображении отсутствует 
зеленый цвет 

Нет растра, есть напряжение 
на аноде кинескопа 


Нарушена общая синхронизация 

Нарушена синхронизация по 
кадрам 

Нарушена синхронизация по 
строкам 

Большие подушкообразные ис- 
кажения растра 


Селектор (СК-М-24-2), модуль УПЧИ (УМ!- 1) 


Модуль УПЧИ (УМ1-1), модуль яркостного 
канала и матрицы (УМ2-3-!) 

Модуль яркостного канала и матрицы 
(УМ2-3-І) 

Модуль обработки сигналов цветности и 
опознавания (УМ2-1-1), модуль детекторов 
сигналов цветности (УМ2-2-1) 

Модуль УНЧ (УМ 1-3), модуль УПЧЗ 
(УМ1-2) 

Модуль УПЧЗ (УМ1-2), модуль УНЧ(УМІ-З) 
Модуль детекторов сигналов цветности 

(УМ2-2-1) 

Модуль детекторов сигналов цветности 

(УМ2-2-1) 

Модуль выходного видеоусилителя (М2-4-1), 
цвет которого преобладает 
Модуль яркостного канала и матрицы 

(УМ2-3-1), модуль выходного видеоусилителя 
(М2-4-1), связанный с отсутствующим цветом 
Модуль задержанного сигнала (М2-5-1), мо- 
дуль яркостного канала и матрицы (УМ2-3-1), 
модуль выходного видеоусилителя (М2-4-1) 
Модуль кадровой развертки (МЗ-2-7), модуль 
яркостного канала и матрицы (УМ2-3-1), мо- 
дуль обработки сигналов цветности и опозна- 
вания (УМ2- 1-1) 

Модуль синхронизации и управления строч- 
ной разверткой (М3- 1-2) 

Модуль синхронизации и управления строч- 
ной разверткой (МЗ-1-2), модуль кадровой 
развертки (МЗ-2-7) 

Модуль синхронизации и управления строч- 
ной разверткой (МЗ-1-2) 

Модуль коррекции растра (МЗ-4-1 1) 


включения телевизора, и появление светящейся точки (или 
трех разноцветных точек) в центре экрана при его выключении. 

В телевизорах УПИМЦТ имеется возможность определять 
высокое напряжение в характерных точках БР, например, на 
конденсаторе С 16 или контакте 6 модуля МЗ-4-1 по показанию 
вольтметра постоянного тока на шкале 100 В. Подробнее об 
этом см. раздел 1 1.2. 
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1 2.2. Ремонт телевизоров УПИМЦТ 


Ниже рассматриваются конкретные неисправности телевизоров 
УПИМЦТ и методы их нахождения. 

1. Отсутствие изображения и звука при приеме телевизион- 
ных программ в различных диапазонах 

Если при такой неисправности на экране телевизора наблю- 
даются шумы и слышно шипение в звуковой головке, то преж- 
де всего необходимо убедиться в исправности модуля АПЧГ. 
С этой целью переключатель 8В1 в блоке управления устанав- 
ливают в положение «РПЧ» — ручная подстройка частоты 
(кнопка 8В1 на передней панели телевизора отжата) и про- 
изводят несколько переключений телевизора на другие про- 
граммы. При появлении изображения и звука (даже искажен- 
ных) неисправность находится в модуле АПЧГ, Если же ука- 
занная неисправность сохраняется, то переключатель 8В1 
устанавливают в положение «АПЧ» — автоматическая под- 
стройка частоты (кнопка 8В1 на передней панели телевизора 
нажата) и проверяют антенные соединители на отсутствие 
обрывов или замыканий. Для этого антенну включают непо- 
средственно в гнездо «МВ» селектора каналов СК-В-1. Если 
неисправность сохраняется, то измеряют напряжения на выво- 
дах селектора СК-В-1. (см. рис. 4.8), определяемые устрой- 
ством выбора программ СВП-4-1 (см. рис. 5.2). В табл. 12.4 
показано, какими должны быть эти напряжения при различ- 
ных положениях переключателей диапазонов устройства 
СВП-4-1. 

При полном отсутствии напряжения хотя бы на одном из 
выводов, по всей видимости, неисправно устройство СВП-4-1, 
в котором вышел из строя один из транзисторов ѴТ14 — ѴТ16, 
ѴТ18 или диодов Ѵй12, ѴИ13, а также произошел обрыв про- 
водников, идущих к точкам 22—24. 


Таблица 12.4 




Диапазоны 







вывода СК-В- 1 

I («МВ») 

11 («МВ») 

III («МВ») 

IV («ДМВ») 

і 

12В 

12В 

12В 

0 

2 

— 12В 

12В 

12В 

12В 

3 

—12В 

— 12В 

12В 

—12В 

4 

12В 

12В 

12В 

12В 

8 

0,5.. .27 В 

0,5... 27 В 

0,5. ..27 В 

0,5... 27 В 

9 

0 

0 

0 

12В ' 


Отсутствие напряжений — 12 В и 12 В на контактах 7 и 2 
соединителя Ш-П2 может быть результатом нарушения кон- 
тактов в соединителе Х4 или обрыва печатных проводников 
на плате согласования БУ. В то же время если на контакт 3 


соединителя Х4 не поступает напряжение — 12 В возможна 
неисправность гасящего резистора КП или стабилитрона Ѵ09 
в блоке питания, куда это напряжение поступает от источника 
— 18 В в БР. В этом случае возможен прием только в Ш диа- 
пазоне, а в диапазонах I, II, IV он отсутствует. 

На наличие напряжения 12 В на соединителе Х4 указывает 
функционирование индикации программ в устройстве СВП-4-1 
при нажатии на кнопки переключения программ. Напряжение 
30 В, поступающее на контакт 5 соединителя Ш-П2 форми- 
руется в плате согласования БУ делителем КЗК7К15 и ста- 
билитроном ѴИ2 из напряжения 250 В (или 175 В). Поэтому 
при отсутствии напряжения 30 В необходимо проверить эти 
элементы. При выходе из строя стабилитрона Ѵ02 это напря- 
жение возрастает. 

Напряжения на выходах 1 — 3 селектора каналов могут быть 
сильно заниженными по сравнению с приведенными в 
табл. 12.4. В этом случае необходимо отключить соединитель 
Х9.1 (А4) от БУ и замерить напряжение на контактах (шты- 
рях) соединителя Х9.1. При соответствии этих напряжений при- 
водимым в табл. 12.4 для всех диапазонов неисправен селектор 
СК-В-1, в котором, по всей видимости, произошел пробой од- 
ного или нескольких диодов. 

Если напряжение на выводе 8 селектора каналов не регу- 
лируется при перестройке в указанных в табл. 12.4 пределах 
или остается неизменным, необходимо отключить соединитель 
Х9.2 ( А4 ) от БУ и замерить напряжение на соединителе Х9.2. 
Если оно стало регулироваться на всех диапазонах в необходи- 
мых пределах, то неисправен селектор каналов СК-В-1, в ко- 
тором произошел пробой одного из варикапов. 

Проверка исправности коммутирующих диодов произво- 
дится измерением их сопротивления в прямом и обратном на- 
правлениях. Измерение сопротивления варикапа в прямом 
направлении должно производиться при помощи омметра с 
внутренним источником напряжения не более 4.. .5 В. При этом 
последовательно с варикапом' включаются резистор сопротив- 
лением 1 кОм. Напряжение, поступающее на варикап при 
измерении его сопротивления в обратном направлении, не дол- 
жно превышать 28 В. 

В случае отсутствия шумов на экране и шипения в звуковой 
головке проверке подлежит селектор каналов и модуль УПЧИ. 
Для локализации неисправности следует отключить соедини- 
тель «ПЧ» модуля УПЧИ от СК-В-1 и прикоснуться металли- 
ческой отверткой к его центральной жиле. Появление шумов 
На экране и потрескиваний в головке указывает на неисправ- 
ность селектора, а их отсутствие — на неисправность модуля 
УПЧИ. Для его проверки следует снять экран с модуля, уста- 
новить его в ремонтное положение и при включенном телеви- 
зоре проверить режим ИС 01 и транзистора ѴТ1 (см. рис. 6.1). 
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Другая причина отсутствия настройки на все программы 
может заключаться, как правило, в нарушении контакта од- 
ного из выводов с резистивным слоем в переменном резисторе 
К42 устройства СВП-4-1. После вскрытия устройства контакт 
может восстановиться, поэтому, прежде чем приступить 
к вскрытию, необходимо как можно сильнее выдвинуть уст- 
ройство, вставить щуп прибора в гнездо « + 5 В» в нижней 
крышке и убедиться, что это напряжение отсутствует. Теперь, 
даже если неисправность исчезнет, а напряжение 5 В появится, 
то при отсутствии видимых дефектов монтажа можно предпо- 
ложить, что неисправен переменный резистор Я42 и заменить 
его. Необходимо отметить, что дефект сопровождается свечени- 
ем только одной из индикаторных ламп и невозможностью 
переключения программ. 

2. При включении телевизора не включается первый сенсор- 
ный датчик 

Если можно включить любой сенсорный датчик, в том числе 
и первый, то неисправен конденсатор С4 устройства СВП-4-1. 

3. Светится лампа только одного сенсорного датчика. На эк- 
ране шумы 

По изменению характера шумов видно, что программы пере- 
ключаются. Если перемычку переключения диапазонов на том 
сенсорном датчике, лампа которого светится, поставить в по- 
ложение 1, то возможна настройка на программы на остальных 
сенсорных датчиках. Напряжение на одном из выходов ИС А4 
близко к нулю при нажатии на любой сенсорный датчик. 
Такую ИС следует заменить. 

3. Возможен прием только при нажатии на первый сенсорный 
датчик 

Попытка переключиться на какой-либо другой сенсорный дат- 
чик к успеху не приводит. В этом случае пробит транзистор 
ѴТ10 или имеет место потеря номинала резистора /? 46 . 

5. Все индикаторные лампы непрерывно мигают 

Это говорит о том, что пробит транзистор ѴТ11. 

6. Не светится ни одна из индикаторных ламп. Программы 
переключаются 

Неисправен резистор Ю (обрыв). 

7. Не светится одна из индикаторных ламп при возможности 
приема после нажатия на соответствующий сенсорный датчик 

Неисправна соответствующая индикаторная лампа или нару- 
шилась пайка одного из ее выводов. 

8. При нажатии на один из сенсорных датчиков принимаются 
только программы первого диапазона 

Если при любом положении перемычки переключателя диапа- 
зонов на других сенсорных датчиках возможна настройка на 
программы любого диапазона, то неисправен один из диодов 


і 
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ѴОІ — Ѵйб, соответствующий неисправному сенсорному дат- 
чику. Дефект может проявляться периодически. 

9. При нажатии на один из сенсорных датчиков не принима- 
ется ни одна из программ, в то время как при нажатии на 
какой-либо другой датчик прием возможен 

Неисправен один из диодов ѴВ14 — Ѵй19, соответствующий 
неисправному сенсорному датчику. Дефект также может про- 
являться периодически. 

10. Нормальный прием возможен только в положении «РПЧ» 
переключателя 8В1 в БУ. В положении же «АПЧ» этого пере- 
ключателя изображение искажено и неустойчиво 

Неисправность связана с выходом из строя модуля АПЧГ. 
Необходимо вынуть модуль, снять экран и проверить отсутствие 
обрывов в диодах, катушках индуктивности, а также убедить- 
ся в исправности конденсаторов, подсоединенных к контуру 
частотного дискриминатора. 

И. В положении переключателя 5В1 «АПЧ» автоматическая 
подстройка частоты не функционирует 

Для того чтобы убедиться в функционировании устройства АПЧГ, 
необходимо установить переключатель ЗВ1 в положение «РПЧ» 
(отжать кнопку), произвести небольшую расстройку (до появ- 
ления искривления вертикальных линий или ухудшения чет- 
кости) и вновь установить переключатель ЗВ1 в положение 
«АПЧ» (нажать кнопку). Если качество изображения при этом 
не улучшится, то это свидетельствует о том, что устройство 
АПЧГ не функционирует. Необходимо проверить исправность 
каждой из ИС модуля АПЧГ, для чего модуль без' экрана дол- 
жен быть установлен в ремонтное положение. 

12. Периодическое изменение настройки на программу (вплоть 
до полного пропадания изображения) 

Это явление может быть связано с изменением частоты гете- 
родина из-за нестабильности напряжения питания варикапов 
селектора каналов СК-В-1. Причиной неисправности может 
быть периодическая утечка стабилитрона ѴП2 (см. рис. 6.12). 
В этом случае показания вольтметра постоянного тока, под- 
ключенного к контрольной точке Х4 платы согласования, будут 
самопроизвольно изменяться. Если же напряжение оказывается 
стабильным, то неисправно', по всей видимости, устройство 
СВП-4-1 (см. рис. 5.2). 

Если такое нарушение можно вызвать механическим нажа- 
тием на устройство СВП-4-1 над соответствующим переменным 
резистором настройки, а при включении другого сенсорного 
датчика настройка на ту же программу устойчива, то такой 
переменный резистор надо заменить. Причиной изменения на- 
пряжения настройки в устройстве СВП-4-1 может быть также 
неисправность переменного резистора Р14 и других элементов 
выходного эмиттерного повторителя на транзисторах ѴТ2 
ѴТЗ, ѴТ13. 
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Наконец, одной из причин нарушения может быть утечка 
какого-либо из конденсаторов С9 или СП модуля АПЧГ. Для 
того чтобы в этом* убедиться, устанавливают переключатель 
5В1 в положение « РПЧ » и вынимают модуль АПЧГ. Измене- 
ние настройки при этом подтверждает предполагаемую при- 
чину дефекта. 

13. Четкость изображения в положении переключателя §В1 
«РПЧ» более высокая, чем в положении «АПЧ» 

Дефект чаще всего связан с расстройкой контура частотного 
детектора ІЗС8С13 модуля АПЧГ. Для подстройки контура 
переключатель ЗВ1 устанавливают в положение «АПЧ», мо- 
дуль — в ремонтное положение и настройкой индуктивности 
катушки ІЗ в модуле АПЧГ добиваются максимальной чет- 
кости изображения на всех принимаемых программах. Суще- 
ствует и другой, более удобный способ подстройки индуктив- 
ности катушки 43. При нем переключатель 8А1 на БОС 
(см. рис. 6.7) устанавливают в положение « Выкл » и извлекают 
модуль задержанного сигнала М2-5-1. Модуль АПЧГ в этом 
случае устанавливать в ремонтное положение нет необходи- 
мости. После настройки необходимо установить модуль М2-5-1 
на место и перевести переключатель 5А1 в положение «Вкл». 

14. В положении «АПЧ» переключателя 5В1 или при точной 
ручной настройке наблюдается искривление вертикальных ли- 
ний изображения или неустойчивость кадровой синхронизации 
Дефект' связан с расстройкой контура синхронного детектора 
ШС38Ы8С45 модуля УПЧИ. Для ее устранения необходимо 
в положений переключателя ЗВ1 «АПЧ» установить модуль 
УПЧИ в ремонтное положение и подстроить этот контур враще- 
нием сердечника катушек Ы1, И2. 

15. Мала контрастность изображения 

Причины недостаточной контрастности изображения обычно 
появляются в невозможности установить требуемую величину 
сигнала изображения на контакте 3 модуля УПЧИ при помощи 
переменного резистора #18. Номинальному значению сигнала 
соответствует постоянное напряжение на этом контакте, рав- 
ное 3,0. ..3,5 В. Если после измерения этого напряжения и по- 
стоянных напряжений на выводах ИС Б1 окажется, что они 
соответствуют приводимым на принципиальной схеме, можно 
сделать вывод, что ИС К174УР2Б требует замены. 

Наиболее вероятно, что такой дефект может возникнуть 
из-за неисправности устройства ограничения тока лучей. Для 
локализации неисправности следует измерить напряжение на 
контактах 6 и 9 модуля УМ2-3-1. Напряжение на контакте 9 
должно быть около 2 В, а на контакте 6 — не более этого 
напряжения. При нарушении этого условия проверяют ИС 01 
модуля УМ2-3-1, а также переменный резистор Я13 на кросс- 
плате БОС (если напряжение 2 В не выставляется), Анало- 


9 б-зоо 
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гичный дефект может быть при неисправности в усилителе 
сигнала яркости, который также находится в ИС 01 модуля 
УМ2-3-1. Поэтому поиск причины неисправности начинают с 
измерения режима работы этой микросхемы. Напряжение на 
ее выводе 7 должно изменяться в интервале 1,8. ..2, 9 В при 
перемещении движка регулятора контрастности от одного край- 
него положения в другое. Если напряжение равно 10... 11 В, то 
ИС ОІ неисправна. 

Пониженная контрастность изображения может быть также 
из-за утечки конденсатора С 15 модуля УМ2-3-1. 

16. На изображении наблюдаются шумы, иногда происходит 
срыв строчной синхронизации или пропадание изображения 
Отыскание неисправности следует начать о измерения посто- 
янного напряжения на контакте 6 модуля УПЧИ. При нали- 
чии различных сигналов на входе телевизора напряжение на 
этом контакте, которое поступает со схемы АРУ на селектор 
СК-В-1, может изменяться в пределах 3...5 В, а при отсутствии 
сигнала должно быть 8,5 В. Для установки напряжения АРУ 
необходимо переменным резистором 0.17 в модуле при вынутой 
антенне установить на его контакте 6 напряжение 8,0.. ..8, 5 В. 
Если это окажется невозможным, следует проверить цепь, по 
которой на схему АРУ через контакт 5 модуля УПЧИ посту- 
пают строчные импульсы (элементы 019, 020, С4 на кросспла- 
те БОС, контакт 6 соединителя XI БОС). При исправности 
цепи ИС 01 в модуле УПЧИ следует заменить. 

17. Отсутствие звука при наличии нормального изображения 

Прежде всего необходимо установить регулятор громкости на 
БУ в положение, соответствующее максимальной громкости, 
и проверить, установлена ли кнопка включения динамической 
головки 5В2 в положение «В/сл». Затем измеряется питающее 
напряжение на контакте 4 модуля УНЧ (см. рис. 6.2). Если 
напряжение 15 В отсутствует, то либо нарушен контакт в од- 
ном из соединителей, через которые это напряжение поступает 
на БОС (контакты 2 и 3 соединителя XI), либо имеется ко- 
роткое замыкание этой цепи в БОС (чаще всего из-за корот- 
кого замыкания в конденсаторах С9 на БОС и С6 в моду- 
ле УНЧ). у 

Наряду с этим отсутствие напряжения питания может быть 
вызвано утечкой конденсатора СЮ в БОС (при этом изъятие 
модуля УНЧ приводит к появлению напряжения 15 В на кон- 
такте 4 соединителя Х13 БОС), а также неисправностью ста- 
билизатора в блоке питания (см. рис. 6.11). 

Отыскание неисправности стабилизатора следует начинать 
с измерения напряжения на выходе этого устройства при вы- 
нутом модуле УНЧ. Если напряжение равно 15 В, то неис- 
правен только модуль УНЧ. Если же напряжение оказалось 
равным 19. ,.20 В, то наряду с модулем УНЧ ремонту подлежит 
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устройство стабилизации, в котором, видимо, произошел про- 
бой транзистора ѴТ4 или ѴТ5. 

При наличии питающего напряжения причиной отсутствия 
звука может быть нарушение контакта в соединителе Х6. Это 
можно проверить, измерив сопротивление между минусовым 
выводом конденсатора СЮ и корпусом, которое вместо 4 Ом 
(сопротивление головки ВА1) составляет 270 Ом (сопротив- 
ление разистора ВЗО БОС). Необходимо отметить, что изме- 
рение такого малого сопротивления (4 Ома) возможно только 
при очень точной установке нуля омметра на соответствующей 
шкале. В противном случае легко спутать малое сопротивле- 
ние головки с наличием короткого замыкания в цепи. Нако- 
нец, если головка ВА1 исправна, то подсоединение прибора 
будет вызывать характерные щелчки. 

Для проверки модуля УНЧ необходимо расчленить соеди- 
нитель ХЗ(А1) и прикоснуться металлической отверткой к кон- 
такту 2 модуля или контакту 1 соединителя ХЗ БОС. Наличие 
гудения при прикосновении лезвия отвертки к этим контактам 
указывает на исправность модуля УНЧ. При отсутствии гуде- 
ния (фона) модуль УНЧ подлежит ремонту. Как правило, 
наиболее уязвимым элементом в нем является ИС ЭІ, на что 
указывает увеличение напряжения на ее выходе (вывод 12) 
с 7,0. ..7, 5 В до 14,,. 1 5 В. Такая микросхема подлежит замене. 

При исправности модуля УНЧ звука может не быть из-за 
отсутствия контакта в соединителе ХЗ(А1), неисправности мо- 
дуля УПЧЗ или замыкания движка переменного резистора 
регулятора громкости на корпус (обычно на экранирующую 
оплетку, проходящую в БУ близко от среднего вывода пере- 
менного резистора и не всегда качественно изолированную по- 
лихлорвиниловой трубкой), Кроме того, к отсутствию звука 
приводит замыкание в соединителях Х4 или Х9, что можно 
обнаружить, расчленив соединитель Х8(А4). 

Прежде чем приступить к проверке модуля УПЧЗ, необ- 
ходимо убедиться в том, что на его четвертый контакт по- 
ступает напряжение питания. Нередки случаи, когда это на- 
пряжение отсутствует из-за обрыва резистора В 9 или утечки 
в конденсаторе С1 БОС. В модуле УПЧЗ прежде всего про- 
верке подлежит ИС йі. Для этого с модуля снимают экран, 
устанавливают модуль в ремонтное положение и проверяют 
режим ИС. 

Необходимо отметить, что одной из наиболее частых причин 
выхода из строя ИС в канале звука является увеличение на- 
пряжения питания с 15 В до 20. ..22 В. Поэтому прежде чем 
приступить к отысканию неисправности в канале звука, следует 
отремонтировать источник питания. 

18. Слабое звучание при наличии нормального изображения 

Слабое звучание может быть вызвано низким качеством кон- 
денсатора СЮ БОС, неисправностями модулей УПЧЗ, УНЧ или 
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УПЧИ. Для проверки конденсатора СЮ параллельно подклю- 
чается заведомо исправный конденсатор такой же емкости. 

Неисправный модуль определяется, как обычно, измере- 
нием режимов ИС и сравнением их с приведенными на рис 6 2 

19. Искаженное звучание, хрипы, «захлебывание» при увели- 
чении громкости 

Искажение звука может происходить из-за касания катушки 
головки ВА1 ее магнитной системы (керна) или стенок зазора, 
а также нелинейных искажений в модулях УНЧ или УПЧз! 
Дефект головки может быть определен легким надавливанием 
на ее диффузор при выключенном телевизоре. В неисправной 
головке при этом слышны характерные шорохи, Нелинейные 
искажения в модулях, как правило, определяются дефектами ИС 
Прерывистое звучание при попытке увеличить громкость воз- 
никает из-за уменьшения напряжения источника питания с 15 В 
до 6.. .7 В. При малой громкости, когда ток потребления канала 
звука мал, данный дефект не проявляется. Дефект может про- 
являться непериодически и даже самоустраняться при касании 
щупом прибора элементов стабилизатора. В этом случае мо- 
жет быть неисправен один из транзисторов стабилизатора или 
стабилитрон Ѵйб, если напряжения между базой и эмиттером 
транзисторов нулевое. 

20. Трески в канале звука 

Такой дефект может возникнуть из-за ограничения сигнала 
ПЧ в модуле УПЧИ или неисправности модулей УПЧЗ и УНЧ. 
В первом случае треск, воспроизводимый как сильный фон на 
некоторых сюжетах изображения (особенно при передаче тит- 
ров, т. е. мелких букв или цифр), устраняется небольшим 
уменьшением размаха сигнала на выходе модуля УПЧИ пере- 
менным резистором 018. При невозможности устранить дефект 
таким способом замены требует ИС 01 в модуле УПЧИ. 

Во втором случае треск является непрерывным (вне зави- 
симости от передачи) и устраняется после замены ИС в одном 
из модулей канала звука. 

21. Нарушение общей синхронизации 

В этом случае необходимо проверить исправность кабеля меж- 
ду соединителями Х2 БОС и БР. Затем следует обратить вни- 
мание на режим транзистора ѴТ1 предварительного селектора 
синхроимпульсов, а также на отсутствие дефектов в элемен- 
тах этого каскада. Например, конденсатор С2 может иметь 
утечку, которая определяется следующим образом. Модуль 
УПЧИ изымается и измеряется напряжение в точке соедине- 
ния конденсатора С2 и резистора 01. Наличие хотя бы мало- 
го напряжения в этой точке указывает на утечку в конденса- 
торе С2. 

22. Цветное изображение воспроизводится с малой яркостью 
и с неестественной окраской (перенасыщенностью) 

Неисправность связана с отсутствием сигнала яркости в мо- 
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дуле УМ2-3-1. Для уточнения причины неисправности устанав- 
ливают регуляторы яркости и контрастности в положение мак- 
симальных значений и выключают канал цветности переключа- 
телем 5А1 в БОС. Если при этом полностью пропадает свече- 
ние экрана, то измеряют напряжение на контакте 7 модуля, 
которое должно быть около 3 В. Отсутствие этого напряжения 
указывает на необходимость проверки цепи регулировки конт- 
растности в блоке управления. Другими причинами неисправ- 
ности могут быть также внутренний обрыв, короткое замыка- 
ние или плохая пайка линии задержки ЕТ1. В случае плохой 
пайки при легком покачивании линии изображение то появ- 
ляется, то исчезает. Обрыв и замыкание в линии определяют 
омметром. При исправности линии, сопротивление между ее 
входом и выходом, измеренное без выпайки из модуля, должно 
быть около 100 Ом, а между выходом и корпусом — 200 Ом. 
Кроме того, при указанном дефекте необходимо проверить, нет 
ли обрыва катушки индуктивности Е2. 

При исправности линии задержки и катушки Ь2, по-види- 
мому, вышла из строя ИС 01. Дефектную ИС выявляют, из- 
меряя напряжения на ее выводах, которые должны соответ- 
ствовать значениям, приведенным на рис. 6.6. 

Сигнал яркости может отсутствовать и из-за пробоя тран- 
зистора ѴТ2 в модуле УМ2-3-1, что также приводит к отсут- 
ствию свечения экрана. Исправность этого и других транзи- 
сторов канала яркости может быть определена измерением их 
режимов, которые должны быть близки указанным на рис. 6.6. 

23. Негативное изображение 

Если на негативном изображении отсутствуют линии обрат- 
ного хода лучей (т. е. гашение осуществляется), то неисправна 
ИС Ш в модуле УМ2-3-1. 

24. Нарушен баланс белого 

Нарушение баланса белого может быть вызвано как полным 
отсутствием одного из цветов, так и частичным. 

Если при отсутствии одного из лучей кинескопа регулято- 
рами К32 — К34 блока сведения БС не удается установить ба- 
ланс белого, то причиной дефекта может быть неисправность 
одного из этих резисторов или трещина в печатной дорожке 
около какого-либо штырька соединителя Х6 блока сведения. 

Кроме того, к отсутствию одного из цветов может привести 
замыкание одного из разрядников в цепях ускоряющих элект- 
родов или катодов кинескопа, а также обрыв одного из ре- 
зисторов К1 — КЗ, К8 — КЮ в тех же цепях. 

Замыкания разрядников в цепях катодов приводят, как 
правило, к срабатыванию устройства защиты (см. ниже). 

Разрядники и резисторы проверяют омметром. Неисправный 
разрядник прочищают лезвием безопасной бритвы, а резистор 
заменяют. 

Другой причиной отсутствия луча может быть дефект самого 
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кинескопа. В этом случае при наличии всех необходимых 
напряжений на выводах соответствующего ускоряющего элек- 
трода (в диапазоне от 200 до 800 В) и катода (130... 150 В) 
кинескоп требуется заменить. 

Частичное отсутствие одного из цветов, также приводящее 
к невозможности установки баланса белого, может быть вы- 
звано увеличением номинала одного из указанных выше рези- 
сторов в цепях катодов (/?/ — КЗ) или ускоряющих электро- 
дов (К8 — К10). Неисправный резистор также определяется 
омметром. 

Необходимо отметить, что в некоторых случаях к частич- 
ному отсутствию одного из лучей (слабому свечению данного 
цвета) может приводить также неисправность кинескопа, в ко- 
тором потеряна эмиссия по одному из прожекторов. Иногда 
дефект сопровождается ухудшением фокусировки. 

Отсутствие одного из основных цветов сопровождается из- 
менением окраски дополнительных цветов. Так, при отсутствии 
красного цвета желтый цвет воспроизводится зеленым, а пур- 
пурный — синим. При отсутствии синего цвета голубой цвет 
воспроизводится светло-зеленым, а пурпурный — розовым. 

Отсутствие одного из основных цветов (нарушение баланса 
белого) может быть результатом неисправности модуля 
УМ2-3-1 или одного из модулей М2-4-1. В модуле УМ2-3-1 
в этом случае чаще всего могут быть неисправны ИС Б2 или 
один из конденсаторов С23 — С25. 

Проверку модулей М2-4-1 можно произвести их взаимной 
перестановкой. Так, установка неисправного модуля в канал 
какого-либо основного цвета приводит к пропаданию этого 
цвета. 

В модуле М2-4-1 неисправным в этом случае может быть 
один из транзисторов, резистор К16 или конденсатор СЗ. 

Следует отметить, что при рассматриваемом дефекте суще- 
ственную помощь в нахождении причины неисправности мо- 
жет оказать измерение напряжения на соответствующем катоде 
кинескопа. Так, например, если это напряжение окажется боль- 
шим, чем 200 В, то неисправность модуля УМ2-3-1 и каскада 
на транзисторе ѴТ1 модуля М2-4-1 исключается и необходимо 
сосредоточить внимание на выходном каскаде и каскадах, 
имеющих с ним связь по постоянному току, т. е. включенных 
после переходного конденсатора С2. 

Периодическое самопроизвольное изменение баланса белого 
может быть при плохом контакте в одном из переменных ре- 
зисторов цветового тона Я48 или К49. 

При отсутствии на цветном изображении красного или си- 
него цвета и при одновременном сохранении статического ба- 
ланса белого неисправным помимо ИС 02 в модуле УМ2-3-1 
может быть один из переходных конденсаторов С21 или С22. 

Кроме того, к отсутствию синего цвета может привести 
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неисправность элементов канала синего цветоразностного сиг- 
нала в модуле УМ2-2-1 (ИС 02, дросель Ь4, эмиттерный повто- 
ритель на транзисторе ѴТ4). 

25. Недостаточная насыщенность цветного изображения 

Черно-белое изображение воспроизводится с нормальной конт- 
растностью и четкостью. Дефект может возникать из-за не- 
исправности цепи регулировки насыщенности, неисправности 
ИС 02 или утечки в конденсаторе С26 модуля УМ2-3-1. Напря- 
жение на контакте 16 модуля или на выводах 3 а 13 микро- 
схемы должно изменяться при регулировке насыщенности 
в блоке управления от 1,8 до 3,7 В. 

Нередки случаи самопроизвольного изменения насыщенности 
цветного изображения. Причина этого может заключаться в пло- 
хом контакте по указанным выше цепям. 

Причиной недостаточной насыщенности зеленого цвета на- 
ряду с ИС 02 модуля УМ2-3-1 является также обрыв выводов 
внутри электролитического конденсатора С19. 

26. При включении телевизора экран засвечивается одним из 
основных цветов («заплывает») 

Как правило, при этом дефекте начинает срабатывать устрой- 
ство защиты. Измерение напряжения на катоде кинескопа, 
связанноМі с воспроизведением данного цвета, показывает, что 
оно существенно меньше требуемого. Неисправным в этом 
случае может быть один из транзисторов ѴТ2 — ѴТ5 соответ- 
ствующего модуля М2-4-1. Отыскание причины такой неисправ- 
ности осложняется тем, что транзисторы в модуле М2-4-1 свя- 
заны ПО постоянному току, и выход из строя любого из них 
приводит к нарушению режимов работы других транзисторов. 
При ремонте следует пользоваться рис. 6.6, на котором пока- 
заны рабочие режимы всех транзисторов. Можно также реко- 
мендовать метод проверки сопротивлений между электродами 
транзисторов в прямом и обратном направлениях, который 
целесообразно дополнить сравнением полученных результатов 
с данными аналогичных измерений в исправном модуле. 

Похожий дефект наблюдается при замыкании на корпус 
движка одного из резисторов цветового тона Я48 или Я49 в 
БОС. Такой резистор необходимо заменить. 

Если яркость свечения экрана не регулируется и при этом 
видны линии обратного хода луча, то это свидетельствует о 
наличии замыкания между катодом и модулятором того про- 
жектора, цвет которого преобладает, или об обрыве вывода 
соответствующего модулятора. 

При замыкании между катодом и модулятором какого-либо 
прожектора напряжение при надетой панели кинескопа между 
катодом и модулятором оказывается равным нулю. 

Дефект может иметь место также из-за плохого контакта 
панели кинескопа с его выводами. В этом случае, соблюдая 
правила техники безопасности, следует плотнее надеть панель 
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кинескопа. Нередки случаи обрывов проводников, соединяющих 
контакты панели кинескопа с платой кинескопа. 

27. Отсутствие цвета при приеме цветного изображения 
Перед тем как приступить к отысканию неисправностей, не- 
обходимо убедиться в том, что канал цветности включен, т. е. 
переключатель 5А1 в блоке обработки сигналов находится 
в положении «Вкл». Для локализации неисправности необхо- 
димо соединить контакт 10 модуля УМ2-2-1 с корпусом. Ре- 
зультатом такого соединения может быть появление цветного 
изображения с правильным цветовоспроизведением или цвет- 
ного изображения, в котором нет красного цвета, либо этот 
цвет искажен и мало насыщен, и, наконец по-прежнему отсут- 
ствие цветного изображения. Рассмотрим полученные резуль- 
таты более подробно. При соединении с корпусом контакта 
10 модуля УМ2-2-1 появляется цветное изображение. В этом 
случае неисправность следует искать в схеме опознавания, 
т. е. в каскадах на транзисторах ѴТ1 — ѴТ4, ИС О/, конден- 
саторах С 16, С1, С4 и С6 модуля УМ2-1-1. Транзисторы про- 
веряются измерением! их режимов по постоянному току, а кон- 
денсаторы — путем замены. 

Одной из причин нарушения работы схемы опознавания 
может также явиться отсутствие на базах транзисторов ѴТ1 
в модуле УМ2-1-1 и ѴТЗ в модуле УМ2-2-1 отрицательных им- 
пульсов кадровой частоты. Как описывалось выше, для выделе- 
ния из цветоразностных сигналов сигналов цветовой синхрони- 
зации, которые передаются в период обратного хода по кадру, 
на базу транзистора ѴТ1 модуля УМ2-1-1 подаются отрица- 
тельные кадровые импульсы, и транзистор переводится в режим 
отсечки. Перевести транзистор в состояние отсечки можно так- 
же соединив его базу с корпусом. Если после этого (и, конечно, 
отсоединения от корпуса контакта 10 модуля УМ2-2-1) появится 
цветное изображение, то можно утверждать, что на базу тран- 
зистора ѴТ1 кадровый импульс отрицательной полярности не 
поступает, и нужно сосредоточить свое внимание на проверке 
цепей между транзистором ѴТ1 и формирователем кадровых 
импульсов в модуле УМ2-1-1. 

Заключительным звеном схемы опознавания является ми- 
кросхема О/, проверку исправности которой можно произвести 
следующим образом. При разомкнутом контакте 10 модуля 
УМ2-2-1 и замкнутой на корпус базе транзистора ѴТ4 моду- 
ля УМ2-1-1 измеряют напряжение на контактах 11 и 16 модуля 
УМ2-1-1. Напряжение на контакте 11 модуля, близкое к нулю, 
свидетельствует об исправности транзистора ѴТ4, а такое же 
напряжение на контакте 16 — об исправности ИС ОІ. И, нако- 
нец, необходимо проверить отсутствие обрывов в цепях между 
контактом 16 модуля УМ2-1-1 и контактом 10 модуля УМ2-2-1, 
выводом 2 ИС Г) 2 модуля УМ2-1-1 и контактом! 11 модуля 
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УМ2-2-1, а также исправность резистора Я.26 и конденсатора 
С36 модуля УМ2-2-1. 

Если при замыкании на корпус контакта 10 модуля УМ2-2-1 
появляется цветное изображение, в котором отсутствует крас- 
ный цвет, либо этот цвет искажен или же малонасыщен, то 
в этом случае неисправность вызвана элементами канала крас- 
ного цветоразностного сигнала в модуле УМ2-2-1 (ИС ОІ , 
дроссель ЬЗ, эмиттерный повторитель на транзисторе ѴТ1, ре- 
зисторы в эмиттерной цепи этого транзистора). 

Неисправный элемент легко определяется при измерении 
режимов и сопоставлении их с приведенным на схеме. Так как 
коммутатор сигналов цветности расположен в обеих ИС мо- 
дуля УМ2-2-1, то в случае искаженного красного цвета про- 
верке подлежит также и ИС 02. Малонасыщенный красный 
цвет может быть связан с нарушением регулировки (умень- 
шением размаха) красного цветоразностного сигнала. 

Регулировка, как указано выше, производится с помощью 
переменного резистора /?32. Точно размах этого сигнала можно 
установить при регулировке матрицирования, о чем рассказа- 
но в гл. 11. 

В том случае, когда при замыкании на корпус контакта 10 
модуля УМ2-2-1 цветное изображение не появляется и если 
при этом черно-белое изображение имеет пониженную яркость, 
а напряжение на контакте 15 модуля УМ2-1-1 выше указан- 
ного на схеме, то неисправна ИС 02 в этом модуле. Отсут- 
ствие цветного изображения при нормальной яркости черно- 
белого изображения свидетельствует о неисправности в цепях 
прохождения частотно-модулированного сигнала цветности. 
В этом случае проверке подлежит прежде всего эмиттерный 
повторитель на транзисторе ѴТ14, а затем каскады на тран- 
зисторах ѴТ7 — ѴТ9. Так как последние три каскада связаны 
по постоянному току, то неисправность одного из них вызывает 
изменение режимов следующих за ним транзисторов. Необ- 
ходимо также убедиться в отсутствии обрывов или замыканий 
на экран катушек Т2 и ІЗ модуля УМ2-1-1. В дальнейшем 
проверке подлежат конденсатор С29 (отсутствие внутренних 
обрывов) и транзисторы ѴТ2 и ѴТЗ в модуле УМ2-2-1. Так 
как эти транзисторы включены между шиной выключения ка- 
нала цветности (13 выводы ИС ОІ и 02 ) и корпусом, то про- 
бой перехода коллектор — эмиттер любого из них приведет 
к исчезновению цветного изображения. При исправности всех 
указанных элементов отсутствие цветного изображения может 
быть вызвано неисправностью одной из ИС (реже обеих) 
в модуле УМ2-2-1. При этом напряжение на соединенных вы- 
водах 13 ИС 01 и 02 близко к нулю. 

Для выявления отказавшей ИС необходимо отпаять пере- 
мычку, соединяющую выводы 13 ИС, и заменить ту из них, на 
которой напряжение не увеличится примерно до 1,3 В. 
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Цвет может отсутствовать и при неисправности микросхе- 
иы 02 в модуле УМ2-3-1, а также при утечке в конденсаторе 
С 19 этого же модуля (в последнем случае будет нарушен ба- 
ланс белого — преобладание зеленого цвета). 

28. Мигание цветного изображения 

Причиной неисправности может быть уменьшение размаха 
красного цветоразностного сигнала, поступающего на контакт 6 
МОДУЛЯ, УМ2-1-1. Дефект устраняется регулировкой модуля 
УМ2-2-1, как это описано в гл. 11. Другой возможной причиной 
неисправности может быть расстройка контура ЫСЗ в моду- 
ле УМ2-1-1. В этом случае можно рекомендовать некоторое 
уменьшение индуктивности катушки И (вывертыванием сердеч- 
ника на 1 2 витка). Если же все эти меры не приводят к уст- 

ранению мигания, то неисправна ИС Д/ в модуле УМ2-1-1. 
Дефект может проявляться с прогревом телевизора. 

29. Искажения белого цвета только на цветном изображении 
Белый цвет свечения экрана должен сохраняться как при цвет- 
ном изображении, так и черно-белом (или специально выклю- 
ченном для проверки канале цветности). Появление цветной 
окраски на белом цвете при приеме цветного изображения ука- 
зывает на расстройку частотных детекторов сигналов цветно- 
сти. В этом случае необходимо прежде всего убедиться в от- 
сутствии утечки в конденсаторах С2, С6, С9, С13 и соответ- 
ствии режимов ИС Д/ и Д2, приводимым на схемах. О спо- 
собах подстройки частотных детекторов рассказано в гл. 11. 

30. Цветное изображение мало насыщено, заметна строчная 
структура растра 

Причиной этой неисправности является, как правило, дефект 
в модуле М2-5-1 (обрыв линии задержки ЕТ1 или отказ одно- 
го из элементов усилителя задержанного сигнала на транзи- 
сторах ѴТ1 и ѴТ2). В случае обрыва линии задержки соеди- 
нение ее выводов 1 и 4 приводит к восстановлению насыщен- 
ности красного и синего цветов. Если же на изображении от- 
сутствует и зеленый цвет, то наиболее вероятной причиной де- 
фекта может быть неисправность элементов формирователя 
коммутирующих импульсов (ИС Д/ и 02 в модуле УМ2-1-1 
и ИС ДУ и 02 в модуле УМ2-2-1). 

31. Помехи на цветном изображении в виде движущегося шах- 
матного поля (перекрестные искажения) 

Помехи могут возникнуть из-за неисправности линии задержки 
ЕТ 1 в модуле М2-5-1 или элементов коммутатора в одной из 
ИС модуля УМ2-2-1. Вышедшие из строя элементы в этом 
случае определяют только заменой на исправные. Такая же 
неисправность может быть при выходе из строя ИС Д2 в мо- 
дуле УМ2-1-1, на что указывает близкое к нулю напряжение 
на ее выводе 6 при нормальном режиме на выводах 3 — 5. 

32. Цветные помехи при приеме черно-белого изображения 
Появление цветных помех при приеме черно-белого изображе- 
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ния указывает на неисправность элементов в модулях УМ2-1-1 
или УМ2-2-1, связанных с автоматическим отключением кана- 
ла цветности при приеме черно-белого изображения. Измере- 
ние напряжений на контакте 10 модуля УМ2-2-1 позволяет 
установить, какой из этих модулей подлежит дальнейшей 
проверке. При приеме черно-белого изображения напряжение 
на контакте 10 модуля УМ2-2-1 должно иметь значение не ме- 
нее 2,4 В. При отсутствии этого напряжения или уменьшении 
его значения менее 2,4 В проверке подлежат ИС ОІ модуля 
У М2- 1-1, а также конденсатор С8 и резистор Н14, необходи- 
мые для получения продифференцированного отрицательного 
импульса кадровой частоты на выводе 13 ИС В1 модуля 
УМ2-1-1. При их исправности замене подлежит ИС ОІ. При 
наличии на контакте 10 модуля УМ2-2-1 напряжения, превы- 
шающего 2,4 В, необходимо проверить исправность транзистора 
ѴТЗ. На его базе должно быть напряжение не менее 0,6 В, 
а на коллекторе — не более 0,4 В. Если оно есть, то одна из ИС 
01 или 02 может не выключаться только из-за нарушения со- 
единения между выводом 13 ИС и коллектором транзистора 
ѴТЗ или неисправности самой микросхемы. При исправности 
ИС и нарушении связи ее вывода 13 с коллектором транзис- 
тора ѴТЗ напряжение на этом выводе составляет 1,3 В. Если 
же напряжение на выводах 13 обеих ИС не превышает 0,4 В, 
то неисправна ИС в том из каналов, в котором происходит 
формирование преобладающего цвета помехи. 

33. На изображении видны линии обратного хода лучей 
В этом случае необходимо прежде всего измерить напряже- 
ние на контакте 3 модуля УМ2- 1-1, которое должно быть равным 
( 12,0 ± 0,3) В. Понижение этого напряжения до 10,6... 11,0 В 
приводит к уменьшению длительности и амплитуды импульсов 
кадровой частоты на контакте 14 модуля и на модуляторах 
кинескопа, из-за чего на экране и появляются линии обратно- 
го хода лучей. При соответствии напряжения на контакте 3 
модуля требуемому значению линии обратного хода могут на- 
блюдаться, особенно в верхней части изображения, из-за 
уменьшения длительности импульсов кадровой частоты, вслед- 
ствии изменения номиналов элементов. В этом случае дефект 
можно устранить регулировкой (в сторону увеличения сопро- 
тивления) переменного резистора К31 в модуле УМ2-1-1. На- 
конец, причиной появления линий обратного хода может быть 
пробой (иногда частичный) транзистора ѴТ2 в формировате- 
ле импульсов гашения (см. рис. 6.8, а) или утечка в конден- 
саторе С18. 

Если вместе с линиями обратного хода имеет место от- 
сутствие цветного изображения, то дефект также может быть 
вызван неисправностью источника напряжения 12 В, когда 
оно снижается до 9,0... 10,4 В. Наряду с этим нарушение может 
быть в генераторе кадровых импульсов модуля УМ2-1-1. Так, 
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одновременное отсутствие гашения обратного хода лучей и 
цветного изображения свидетельствует о том, что кадровый 
импульс отрицательной полярности не поступает на базу тран- 
зистора ѴТ1 модуля УМ2-1-1, который продолжает оставаться 
в состоянии насыщения и шунтирует на корпус импульсы цве- 
товой синхронизации, необходимые для включения схемы опо- 
знавания канала цветности. 

Если же линии обратного хода имеют окраску одного из 
основных цветов и изображение «размыто» с преобладанием 
данного цвета, то причина дефекта скорее всего заключается 
в обрыве одного из резисторов (К5 — К7) в цепи соответ- 
ствующего модулятора кинескопа или вывода самого модуля- 
тора. Для нахождения неисправного резистора омметром изме- 
ряют сопротивление между точ-кой 5 платы кинескопа и кон- 
тактами 3, 7 или 12 панели кинескопа.: 

34. Отсутствует свечение экрана 

Причина дефекта может заключаться в обрыве накального 
вывода кинескопа, плохом контакте в панели кинескопа, в со- 
единителе ХЗ(А12 ) или плохой пайке выводов 6, 16, 16', 6' 
силового трансформатора. Необходимо убедиться в отсутствии 
обрывов между контактами / и 14 на цоколе кинескопа и на- 
личии подводимого к ним переменного напряжения 6,3 В. 

Перегорание предохранительной перемычки в цепи накала 
кинескопа, расположенной между контактами 6 и 7 октально- 
го соединителя Х5 БТ, свидетельствует о замыкании подогре- 
вателя и одного из катодов кинескопа. 

Другой причиной отсутствия свечения , экрана может быть 
нарушение вакуума из-за механических повреждений или обра- 
зования трещин на баллоне кинескопа. Нарушение вакуума 
в большинстве случаев сопровождается появлением голубого 
свечения внутри горловины, что, как правило, приводит к 
срабатыванию устройства защиты (см. ниже). 

Другая причина неисправности — нарушение работы схемы 
фиксации уровня черного из-за отсутствия положительного 
импульса строчной частоты. При этом напряжение на всех ка : 
тодах кинескопа составляет около 200 В вместо положенных 
140 В. Так как формирователь импульсов строчной частоты 
питается от источника напряжения 5 В, то прежде всего не- 
обходимо проверить транзистор ѴТ6, резисторы #3, К4, Кб, 
конденсатор С7 в модуле УМ2-1-1. При наличии напряжения 
5 В проверке подлежат элементы цепи запуска формировате- 
ля строчных импульсов (резисторы К39, К41, конденсатор С21 
в том же модуле). Затем проверяется исправность транзисто- 
ров ѴТ12, ѴТ13 и ИС 02. 

Данный дефект может быть также связан с устройством 
фиксации уровня черного в модуле УМ2-3-1 или цепями регу- 
лировки яркости. При этом также необходимо проверить ре- 
жим работы ИС 01 модуля УМ2-3-1. При перемещении движ- 
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ка регулятора яркости из одного крайнего положения в другое 
напряжение на контакте 4 модуля должно изменяться в 
интервале 8... 12 В, а на выводе 12 ИС 01 — 3.. .4 В. Если эти 
напряжения отсутствуют, то проверяют надежность контакта 
в соединителе Х7 БОС и резистор 9,14 в модуле УМ2-3-1. В уст- 
ройстве фиксации уровня черного, помимо ИС ОІ, проверяют 
на отсутствие пробоя транзистор ѴТ2. 

Еще одной причиной отсутствия свечения растра может 
быть пробой коллекторного или эмиттерного перехода в тран- 
зисторе ѴТ14 модуля УМ2-1-1, который в этом случае шунти- 
рует сигнал, поступающий на контакт 2 модуля УМ2-1-1. 

Рассмотрим другие причины отсутствия растра, связанные 
с неисправностями в блоке разверток телевизора. 

Если при этом имеется высокое напряжение, на что указы- 
вает легкое потрескивание, слышимое после включения теле- 
визора, или легкое покалывание тыльной стороны кисти руки 
при касании экрана кинескопа и нормальное переключение 
индикаторных ламп устройства СВП-4-1, то прежде всего не- 
обходимо измерить напряжение на ускоряющих электродах 
кинескопа, отсутствие или малая величина которого может быть 
результатом плохого контакта в соединителе Х5 БР. 

Если же высокое напряжение отсутствует, то неисправность 
связана с выходным каскадом строчной развертки (см. рис. 6.9 
и 6.13). В этом случае прежде всего необходимо проверить 
наличие напряжения 250 В (или 175 В в УПИМЦТ-М-61) на 
контакте 5 соединителя ХЗ блока разверток, а затем — на 
отсутствие обрыва всю цепь (в том числе качество соединения 
обмотки дросселя ІЗ или трансформатора Т1 с выводами), по 
которой это напряжение поступает на анод тиристора ѴТ1 
(Ѵ51). Когда же это напряжение имеется на аноде тиристора 
и его значение равно напряжению питания, то дефект, как 
правило, связан с отсутствием управляющих импульсов на вы- 
ходе модуля М3- 1-1. Неисправность в этом модуле определя- 
ется измерением режима транзисторов ѴТ2, ѴТ1 и ИС 01. 
Чаще всего наблюдается пробой транзистора ѴТ2 или выход 
из строя ИС. Когда же режим элементов модуля нормальный, 
то неисправен тиристор ѴТ1 ( Ѵ51 ) блока разверток. Сопротив- 
ление между управляющим электродом и катодом такого 
тиристора превышает 300 Ом, Причиной отсутствия высокого 
напряжения, а следовательно, и растра может быть выход из 
строя умножителя напряжения Е1 УН8,5/25— 1,2А. В этом слу- 
чае напряжения на выводе 10 ТВС и на контакте 2 соедини- 
теля Х5 не отличаются от нормальных (58 — 60 В и около 800 В 
соответственно). И в этом случае, хотя на корпусе умножителя 
может и не быть трещин или вздутий, его необходимо заме- 
нить. На неисправность умножителя указывает также оплав- 
ление высоковольтного наконечника и обгорание установленного 
в нем резистора 925 (типа ТВО-1), Оплавленный наконечник 
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и резистор Я25 следует заменить одновременно с умножителем. 

В отдельных случаях, когда отсутствует растр, можно при 
быстром переключении программ увидеть уменьшенное расфо- 
кусированное изображение. Если при этом напряжение на вы- 
воде 10 ТВС (или контакте 6 модуля МЗ-4-1) не превышает 
40 В и не может быть повышено регулировкой переменным 
резистором Я12 в модуле МЗ-З-1 до 58—60 В, необходимо про- 
верить на отсутствие пробоя установленные в модуле тиристор 
ѴТЗ и диод ѴЬі. 

В большинстве случаев отсутствие растра предваряется 
срабатыванием устройства защиты, о чем сразу же после вклю- 
чения телевизора свидетельствуют щелчки из силового транс- 
форматора или из БР, тон и громкость которых зависят от 
характера неисправности. Для облегчения определения при- 
чины дефекта в этих случаях удобно пользоваться таблица- 
ми (рис. 12.1 и 12.2). Так как устройство защиты расположено 
в блоках разверток БР-13 или БР-17, хотя в ряде случаев 
срабатывание устройства и не связано с неисправностями этих 
блоков, в таблицах приведены сведения о неисправностях и 
в других блоках телевизора, приводящих к срабатыванию 
устройства защиты. 

Срабатывание устройства защиты может создавать неко- 
торые трудности при отыскании причины неисправности, так 
как после нескольких кратковременных отключений источника 
напряжения 250 В (или 175 В), сопровождающихся щелчками, 
он отключается полностью. Для восстановления работы теле- 
визора его следует выключить и вновь включить. При сохра- 
нении неисправности устройство защиты срабатывает вновь. 

Прежде чем начинать поиск неисправности, особенно когда 
устройство защиты срабатывает непостоянно, необходимо про- 
верить и установить частоту строчной развертки по методике, 
описанной в разделе 11.2. 

Наконец, причиной отсутствия свечения экрана может быть 
короткое замыкание источника напряжения 12 В на корпус. 
В этом случае после включения телевизора произвольно заго- 
рается одна из индикаторных ламп устройства СВП-4-1, про- 
граммы не переключаются, в звуковой головке слышен шум. 
Для определения неисправности необходимо к выходу стаби- 
лизатора напряжения 12 В подсоединить вольтметр и после- 
довательно, вынимая модули, которые питаются от источника 
12 В, и соединители БП, уточнить место замыкания. Как пра- 
вило, оно находится в одном из модулей БОС. Необходимо 
также проверить целостность резистора Я1 БП. 

35. Постепенное возрастание яркости с последующим срабаты- 
ванием устройства защиты 

Причиной такой неисправности может быть ИС И1 или утечка 
конденсаторов С7, С16, С18 модуля УМ2-3-1. Обрыв конден- 
сатора С16 также приводит к резкому возрастанию яркости. 
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36. Недостаточная четкость изображения («размытость») 

Этот признак указывает на отсутствие фокусировки. При нор- 
мальных размерах растра причиной нарушения фокусировки 
может быть плохой контакт в подвижной системе переменного 
варистора Ц23. 

Необходимо проверить также качество пайки провода к 
контакту 9 панели кинескопа и резистор Я4 на плате кине- 
скопа. 

Если четкость изображения восстанавливается через 10... 
15 мин после включения телевизора, то причина этого вызвана 
плохой фокусировкой луча по одному или нескольким прожек- 
торам кинескопа. 

Одной из причин уменьшения четкости изображения явля- 
ется неисправность элементов модуля УМ2-3-1, служащих для 
выключения режекторного фильтра при приеме черно-белой 
передачи. Исправность устройства автоматического выключе- 
ния режекторного фильтра может быть установлена измере- 
нием напряжения на коллекторе транзистора, расположенного 
внутри ИС П/ (вывод 4). Как было сказано выше, режим 
этого транзистора определяет постоянное напряжение, посту- 
пающее на его базу через контакт 8 модуля от схемы опозна- 
вания. 

При приеме черно-белого изображения напряжение на кол- . 
лекторе транзистора должно быть равным 11... 12 В. Умень- 
шение его до 0,5. ..0,6 В происходит при цветной передаче, так 
как транзистор в это время находится в режиме насыщения. 
Если напряжение во время черно-белой передачи не превышает 
0,5 В (при напряжении на контакте 8 модуля УМ2-3-1 мень- 
шем, чем 0,5 В), то ИС Э1 требует замены. 

Уменьшение четкости наблюдается также при обрыве вы- 
вода линии задержки ЕТ1 модуля УМ2-3-1, соединяемого с кор- 
пусом, или плохой пайке этого вывода. Изображение при этом 
становится многоконтурным. 

37. Нарушение чистоты цвета (появление цветных пятен на 
экране кинескопа) 

Наличие цветных пятен на экране может свидетельствовать 
о неисправности устройства размагничивания кинескопа. Если 
терморезистор Е1 на плате размагничивания горячий и петля 
размагничивания не оборвана (сопротивление между точка- 
ми 1 и 2 платы равно 16 Ом), то необходимо размагнитить 
кинескоп внешней петлей размагничивания и отрегулировать 
чистоту поля (см. гл. 11). Если же спустя 4...5 мин после вклю- 
чения телевизора терморезистор не нагревается, необходимо 
проверить надежность паек и контактов в соединителе Х4(А7) 
блока трансформатора и выводов 9 и 9' силового трансформа- 
тора, а также исправность терморезистора. 

Сопротивление холодного терморезистора должно быть не 
более 35 Ом. 


10 б-зоо 


273 


Если регулировка чистоты цвета соответствующими магни- 
тами телевизора и дополнительное размагничивание внешней 
петлей не устраняют нарушения, то его причина заключается 
в изменении юстировки теневой маски кинескопа из-за механи- 
ческих воздействий на него или перегрева при эксплуатации 
(большим током лучей). 

38. Растр как бы разделен на две половины, строки которых 
не совпадают («спаривание строк»). Слышен характерный 
«писк» строчной развертки 

Иногда это явление проявляется не постоянно, а только при 
изменении тока лучей за счет изменения сюжета изображения 
или положения регуляторов яркости и контрастности. Такой 
дефект, как правило, связан с нарушением работы модуля 
стабилизации МЗ-З-1, в котором следует проверить тиристор 
ѴТЗ (заменой), конденсатор С7, резистор #20. В отдельных 
случаях такая неисправность возникает из-за дефектов тири- 
стора ѴТ1 (Ѵ81) в ключе обратного хода БР. 

39. Уменьшен размер растра по вертикали 

Если это уменьшение размера связано с возникновением нели- 
нейности по вертикали (верх растянут, низ поджат, а при по- 
пытке установить линейность получается, что низ и верх сжаты 
по сравнению с серединой), то неисправен конденсатор С9 
модуля кадровой развертки МЗ-2-2. Если же при попытке 
увеличить размер сверху появляются линии обратного хода, то 
неисправен конденсатор С19 блока разверток. Определить не- 
исправность любого из этих конденсаторов можно параллель- 
ным подсоединением к ним заведомо исправных, что приведет 
к устранению нарушения. 

40. В центре экрана видна горизонтальная линия 

Если при регулировке центровки по вертикали она смещается 
вверх или вниз, то следует проверить элементы ѴТЗ, ѴТ4, #13, 
#8, С5, С6, С7 и ѴОІ в модуле кадровой развертки МЗ-2-2. 
Отсутствие влияния регулятора центровки по вертикали (#18) 
или появление в центре экрана волнистой линии указывает на 
обрыв внешней цепи между контактами 1 я 7 модуля кадро- 
вой развертки. Следует проверить отсутствие обрыва в кадро- 
вых отклоняющих катушках, качество контактов в соединителе 
отклоняющей системы XI (АЗ) и целость цепи между контак- 
тами / и 2 модуля коррекции МЗ-4-1. 

41. Верхняя или нижняя часть экрана засвечены отраженным 
светом. Изображение отсутствует 

Это обычно происходит при выходе из строя элементов цент- 
ровки по вертикали. Чтобы убедиться в этом, следует умень- 
шить яркость и вынуть модуль МЗ-2-2, после чего в центре эк- 
рана появится горизонтальная линия. Причиной отсутствия 
свечения экрана из-за нарушения центровки может быть пло- 
хой контакт в переменном резисторе #18 или выход из строя 
одного из транзисторов ѴТ6, ѴТ7, ѴТ9 и ѴТ11 в модуле кад- 
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ровой развертки. Относительно частой причиной неисправно- 
сти является выход из строя одного из выпрямителей 24 В или 
минус 18 В из-за пробоя диодов ѴБ8, VI) 12 БР или перегора- 
ния резисторов К13, Н17. При этом на отсутствие напряжения 
24 В на контакте 6 модуля МЗ-2-2 указывает появление засвет- 
ки экрана снизу, а минус 18 В на контакте 5 — сверху. В по- 
следнем случае вверху растра может быть виден край изобра- 
жения. 

42. Нарушена линейность по вертикали, изображение поджа- 
то сверху, иногда на нем видны линии обратного хода 

Этот дефект возникает из-за неисправности транзистора ѴТ9 
в модуле МЗ-2-2 или конденсатора С19 в блоке разверток. 

43. На экране видна только верхняя растянутая половина 
изображения 

Если на нижней границе изображения имеется яркая горизон- 
тальная линия, то неисправен транзистор ѴТ11 модуля МЗ-2-2. 
Если яркой полосы нет, то неисправен конденсатор С29 блока 
разверток. 

4.4. Нарушена общая синхронизация (беспорядочное перемеще- 
ние светлых и темных полос на экране) 

Необходимо прежде всего проверить качество контактов в соеди- 
нителе и отсутствие обрывов и замыканий в соединительном 
кабеле между блоками БОС и БР, а также микротрещин в 
печатном монтаже от контакта 1 соединителя Х2 блока БР до 
контакта 7 модуля М3- 1-1. После этого проверке подлежат 
элементы модуля: резистор Р/, конденсатор С1 и ИС Ш. 

45. Отсутствует строчная синхронизация 

В этом случае для уточнения неисправного элемента необхо- 
димо оценить влияние регулировки переменного резистора Я21 
в модуле МЗ-1-1. Если с помощью резистора К21 можно крат- 
ковременно восстановить синхронизацию, то необходимо преж- 
де всего проверить элементы, обеспечивающие поступление син- 
хроимпульсов на вывод 6 ИС ОІ модуля (#7, С7, С8, /?8) 
и наличие импульсов обратного хода на выводе 5 той же ИС. 
В случае отсутствия нарушений в проверенных цепях и эле- 
ментах замене подлежат ИС 01. Если же с помощью рези- 
стора К21 не удается даже кратковременно восстановить 
синхронизацию, то проверке подлежат элементы, связанные 
с задающим генератором в ИС ОІ. При этом необходимо убе- 
диться, что при регулировке постоянное напряжение на выводе 
15 ИС изменяется от 3,9 до 4,6 В, а конденсаторы С4 , С6 
и резистор исправны. Только после этого можно сделать 
вывод об отказе ИС йі и необходимости ее замены. 

46. Искривлены вертикальные линии 

Это связано с дефектом ИС 01 или одного из конденсаторов 
(СЗ, С6, С 14) в модуле МЗ-1-1. Исправность конденсаторов 
проверяют их заменой. 

47. Выбивание строк 


Если этот дефект не сопровождается дополнительными дефек- 
тами изображения и его интенсивность не зависит от регу- 
лировки яркости, то неисправна ИС ОІ в модуле МЗ-1-1. Если 
же выбивание строк сопровождается подергиванием изображе- 
ния и появлением на нем темных горизонтальных полос, интен- 
сивность которых зависит от регулировки яркости, то' прове- 
ряется качество контактов в анодном колпачке кинескопа, огра- 
ничительный резистор К25, отсутствие нарушений в изоляции 
высоковольтного кабеля. Если же такая проверка не приведет 

к причины дефекта, следует заменить умножитель 

УН8,5/25-1,2А. 

48. Растр смещен вправо, на изображении наблюдаются тяну- 
щиеся продолжения 

Такого рода нарушение вызвано дефектами схемы регулировки 
фазы в модуле МЗ-1-1. Поэтому проверке подлежат переменный 
резистор К 19, конденсаторы С 12 и С 13 в этом модуле, а также 
цепь от вывода 4 ТВС до вывода 5 ИС йі. Может быть неис- 
правна также и сама ИС ОІ. 

49. Отсутствует кадровая синхронизация 

Если регулировкой частоты кадров {К8 в модуле МЗ-2-2) мож- 
но только кратковременно остановить изображение, то это 
свидетельствует об отсутствии кадровых синхроимпульсов на 
входе задающего генератора. Проверку начинают с цепи, рас- 
положенной в модуле МЗ-1-1 {Кб, С 18, печатный монтаж, 
контакт 5 модуля), затем проверяют целость печатного провод- 
ника на кроссплате БР между контактом 5 модуля МЗ-1-1 и 
контактом 2 модуля МЗ-2-2, исправность диода ѴОЗ и транзи- 
сторов ѴТ1 и ѴТ2 в модуле МЗ-2-2. 

50. Не сводятся красно-зеленые линии в верхней части изоб- 
ражения 

Как правило, дефект вызван пробоем одного из диодов ѴБ8 или 
ѴВ7 блока сведения. Помимо проверки диодов при помощи 
омметра, неисправный диод может быть обнаружен следу- 
ющим образом: если при регулировке переменным резистором 
Я17 красные линии остаются почти неподвижными, а переме- 
щаются только зеленые (на белых линиях таблицы), то про- 
бит диод Ѵ08. если перемещаются только красные линии, то 
пробит диод ѴБ7, 

51. Не сводятся красно-зеленые линии в нижней части изобра- 
жения 

Это происходит при пробое одного из диодов ѴйЗ или Ѵ04. 
Если при регулировке переменным резистором КП красные 
линии изображения почти неподвижны, то пробит диод ѴБЗ, 
если неподвижны зеленые линии, то пробит диод ѴБ4. 

52. Не сводятся красно-зеленые вертикальные линии в правой 
и левой частях изображения 

В этом случае необходимо проверить диод ѴИ6, переменный 
резистор К9 и катушку КЗ. Необходимо помнить, что цепи 
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устройства сведения достаточно низкоомны, поэтому, чтобы 
избежать ошибок, следует производить измерения омметром 
в диапазонах X 1 Ом или X 10 Ом. 

53. Не сводятся сине-желтые горизонтальные линии в верхней 
или нижней части изображения 

В этом случае неисправны переменные резисторы Я24 или Н27 
соответственно. 

Если регулировка одного из этих резисторов приводит к од- 
новременному смещению синих горизонталей в верхней и в ниж- 
ней частях изображения, то пробит диод, присоединенный к 
движку этого резистора. 

54. Не сводится сине-желтая центральная горизонтальная линия 

Как правило, в таком случае пробит диод Ѵ09. Если же 
и после замены диода сведение не представляется возможным 
и при этом греются резисторы, параллельные диоду, то не- 
обходимо проверить омметром соответствующие катушки ре- 
гулятора сведения. 

55. Трапецеидальные искажения растра 

Причина дефекта в одной из параллельных ветвей строчных ка- 
тушек отклоняющей системы. В блоке сведения проверяются, 
в этом случае, катушки Е4, 15, контакты 3 и 2 соединителя 
Х4 (А 13). 

56. При включении телевизора перегорают сетевые предохра- 
нители 

Дефект ' может быть вызван неисправностями в блоке транс- 
форматора, блоке питания или устройстве размагничивания 
кинескопа. Для локализации нарушения необходимо расчленить 
соединители Х2(А2), Х4(А7) и ХЗ(А12), заменить предохра- 
нители и вновь включить телевизор. Повторное перегорание 
предохранителей указывает на возможный пробой конденсато- 
ров, шунтирующих обмотки трансформатора (С1 — СЗ), либо 
на наличие короткозамкнутых витков в его обмотках. Неис- 
правность конденсаторов проверяется при помощи омметра 
после отпайки одного из их выводов от обмотки трансформа- 
тора. Для проверки наличия короткозамкнутых витков в об- 
мотках трансформатора в цепь первичной обмотки (вместо 
одного из сетевых предохранителей РІІ1 или РІ/2) включают 
амперметр переменного тока на 2...3 А. При наличии коротко- 
замкнутых витков показания прибора будут превышать 260 мА 
в режиме холостого хода, т. е. при расчлененных соедините- 
лях Х2(А2), Х4(А7) и ХЗ(А12). 

При исправности БТ поочередное подключение соедините- 
лей позволяет установить блок, в котором имеет место нару- 
шение. 

Неисправность устройства размагничивания обычно возни- 
кает из-за замыкания на корпус петли размагничивания. Для 
устранения замыкания часто бывает достаточно несколько из- 
менить положение петли. 
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Перегорание сетевых предохранителей может наблюдаться 
также при пробое одного из диодов Ѵ01—Ѵ04 или ѴОЮ — 
ѴЭ13 в БП или замыкании в монтаже. 

После замены перегоревших сетевых предохранителей и про- 
верки элементов и монтажа блоков системы питания может 
оказаться, что нарушения не обнаружены и при включении 
телевизора со всеми сочлененными соединителями он начи- 
нает работать. В этомі случае необходимо обратить внимание 
на то, когда появляется звуковое сопровождение и высокое 
напряжение (по короткому сухому треску) после включения 
телевизора. В исправном телевизоре они должны появляться 
через 0, 5. ..1,5 с после включения. В данном же случае звуковое 
сопровождение и высокое напряжение будут появляться сразу 
после включения без указанной задержки. Это говорит о не- 
исправности модуля блокировки. Наиболее вероятной причиной 
отказа является конденсатор С1 модуля (плохой контакт вы- 
водов с обкладками внутри конденсатора). Покачав корпус 
конденсатора, можно добиться правильной работы модуля, 
однако через некоторое время дефект повторится. Поэтому кон- 
денсатор С1 следует заменить. Другой причиной неисправности 
может быть пробой тиристора ѴТ4 модуля и, наконец, тран- 
зисторов ѴТ2 и ѴТ6. 

Неисправность модуля блокировки помимо перегорания пре- 
дохранителей приводит иногда к срабатыванию термозащиты. 
Термозащита, выполненная в виде проводника, закрепленного 
легкоплавким припоем к одному из выводов резистора Я20 
БП, предназначена для защиты телевизора от возгорания в 
тех случаях, когда при перегрузке модуль блокировки не от- 
ключает источник напряжения 250 В (175 В), а предохрани- 
тели не перегорают (например, из-за того, что установлены 
на большую величину тока или замкнуты накоротко). 

В этом случае из-за чрезмерного тока нагрузки остекло- 
ванный резистор #20 нагревается и подпаянный к нему про- 
водник под действием пружины отходит. Обнаружив, что пре- 
дохранители целы и что причиной отсутствия изображения и 
звука является разрыв цепи источника 250 В (175 В) из-за 
отпайки проводника, следует прежде всего отремонтировать 
модуль МБ-1. Затем, припаяв проводник к одному из выводов 
резистора Я20 оставшимся на нем легкоплавким припоем 
ПОСК-50-18, надо включить телевизор. Если после включения 
начинает срабатывать устройство защиты от перегрузки, не- 
исправность необходимо искать по методике, описанной выше. 
57. Перегорание предохранителя РІІЗ блока трансформатора 
при включении телевизора 

Для уточнения причины неисправности следует расчленить 
соединитель ХЗ(АЗ). Если после этого предохранитель про- 
должает перегорать, необходимо проверить диоды ѴБ10 — 
ѴОІЗ и конденсаторы С8, С9, СЮ. 
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Если после расчленения соединителя перегорание предо- 
хранителя прекратится, то причина неисправности заключается 
в чрезмерном потреблении тока строчной разверткой при од- 
новременной неисправности модуля МБ-1. 

Очевидно, сначала следует отремонтировать модуль МБ-1 
(добиться нормального срабатывания устройства защиты), 
после чего приступить к устранению неисправности в БР. 

58. Перегорает предохранитель РІ/2 в блоке трансформатора 
В этом случае неисправен один (или два) из диодов ѴИ1 — 
ѴИ4, либо большая утечка или замыкание в одной из секций 
конденсатора С1 блока питания, либо имеет место замыкание 
этой цепи на корпус. 

59. Перегорает предохранитель РІ14 блока трансформатора 

Причиной этого может быть неисправность диода Ѵ07 или 
конденсатора С5 БП. 

60. После включения телевизора загорается одна из индика- 
торных ламп устройства СВП-4-1. Нет звука (даже шума). 
Программы не переключаются 

Наиболее вероятной причиной неисправности является отсут- 
ствие переменного напряжения на диодном мосте ѴОІ — Ѵй4 
БП. Дефект связан с обрывом цепи от обмоток трансформатора 
до диодов и далее до резистора Я1 (нарушение пайки выво- 
дов 4, 14, 14' или 4' силового трансформатора или контактов 
предохранителя РИ2 БТ с его держателем, контакта в соеди- 
нителе Х2(А2) БТ, плохие пайки перемычек от диодов ѴБ1, 
ѴОЗ на плату, трещины в печатных проводниках, вероятнее 
всего, около контактов 6 или 7 соединителя Х2 БП). 

61. Нет цвета, изображение слабоконтрастное, негативное, 
видны светлые наклонные линии обратного хода. Звуковое со- 
провождение нормальное 

При измерении напряжения на выходе стабилизатора 12 В 
прибор показывает только около 7,5 В. Сложность отыскания 
дефекта заключается в возможности его самоустранения, на- 
пример, из-за касания щупом прибора какой-либо точки ста- 
билизатора в процессе проверки. Если неисправность появля- 
ется и исчезает не периодически и скачкообразно, необходимо 
заменить транзистор ѴТ2 или реже ѴТ1. 

Часто при уменьшении напряжения на выходе стабилиза- 
тора 12 В начинает срабатывать устройство защиты. 

Если неисправность появляется постепенно и с прогревом 
телевизора, то неисправен, как правило, стабилитрон ѴЭ5 
(при этом количество светлых наклонных линий обратного хода 
сверху растра с прогревом увеличивается или уменьшается). 

62. В работающем телевизоре на некоторое время пропадает 
растр (без срабатывания устройства защиты). В динамической 
головке в это время слышится шум, а индикаторные лампы 
устройства СВП-4-1 перестают светиться 

Неисправность связана с нарушением в цепи питания модуля 
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блокировки или в самом модуле. Если отсутствует напряжение 
питания 12 В между контактами 2 и 3 модуля, то причиной не- 
исправности может быть диод Ѵ07 БП, плохой контакт пре- 
дохранителя РІ14 БТ с его держателем, обрыв самого предохра- 
нителя или плохая пайка выводов 8, 18, 18', 8' силового транс- 
форматора. 

Дефект возникает также из-за неисправности диода ѴИЗ 
модуля. В этом случае при замыкании выводов диода неисправ- 
ность устраняется. К появлению подобного дефекта, который 
проявляется непериоДически, приводит неисправность конден- 
сатора С2 модуля блокировки. 

63. Наличие цветного фона, перемещающегося по кадру 

В этом случае неисправен терморезистор СТ15-2, сопротивле- 
ние которого в холодном состоянии достигает сотен ом. 


12.3. Ремонт телевизоров ЗУСЦТ 

Ниже рассматриваются характерные неисправности телеви- 
зоров ЗУСЦТ. 

1',^ Р ^,Ро ЛІ ? чении телеви зора сгорают сетевые предохранители 
РЩ , РІ12 (см. рис. 7.1.) 

Неисправность связана с выходом из строя элементов сетево- 
го ввода, платы фильтра питания (ПФП), сетевого выпрямителя 
в модуле питания. Перед началом проверки следует отсоединить 
телевизор от электрической сети. 

Необходимо проверить конденсаторы С1, С2 и СЗ ПФП, 
диоды ѴВ4—Ѵ07, конденсаторы С8 — С13, С 16, С 19 и С20 
модуля питания. Следует также убедиться в отсутствии пробоя 
изоляционной прокладки между коллектором транзистора ѴТ4 
и корпусом. Если окажется, что причиной неисправности был 
пробой транзистора ѴТ4, необходимо до установки нового про- 
верить исправность элементов Ѵ04, Ѵ81, С14, С18. 

2. Нет растра и звука. Индикатор 7/7.7 в МП не светится 
Причиной отказа может быть отсутствие постоянного напряже- 
ния (250.. .300 В) на выводах конденсаторов С16, С19, С20. 
Необходимо проверить наличие переменного напряжения 220 В 
на контактах 1 и 3 соединителя XI (А 12). Если оно отсутствует, 
уРЯ. ве Р ке подлежат дроссель Ы, резистор #3 и соединитель 
ХІ(А4) ПФП. Нередки случаи пробоя одного или нескольких 
диодов в мосте ѴЭ4 — Ѵ07 . 

При наличии напряжения на конденсаторах С16, С19, С20 
проверяют транзистор ѴТ4 и обмотку 19 — 1 трансформатора 
I I. При их исправности убеждаются в наличии импульсов на 
базе и коллекторе транзистора ѴТ4 и их соответствии осцил- 
лограммам 2 и 3 на рис. 7.11. Если импульсы отсутствуют, не- 
обходимо проверить элементы ѴОЗ, ѴТЗ, СЮ, СП, С7 и С 14 
модуля. Необходимо отметить, что пробой стабилитрона ѴОЗ 
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приводит к выходу из строя тиристора Ѵ51 и перегоранию ре- 
зисторов Я14, Я16. 

3. Нет растра. Слышен рокот низкого тона 

Наличие рокота низкого тона указывает на перегрузку модуля 
МП. Она может создаваться неисправностью радиоэлементов 
в цепях стабилизации, блокировки, пробоями диодов вторич- 
ных выпрямителей, а также короткими замыканиями в цепях 
нагрузок выпрямителей. 

Следует проверить исправность радиоэлементов в цепях 
стабилизации и блокировки: ѴИ1, ѴТ1, Ѵ51, ѴЭ2, ѴОЗ и в це- 
пях смещения Я19, С17, ѴйІО, ѴОП, а также диоды вторичных 
выпрямителей Ѵй\2 — Ѵ015. 

Источник короткого замыкания в цепях нагрузок опреде- 
ляется поочередным отключением этих нагрузок. 

4. Нет растра, отсутствует напряжение на аноде кинескопа, 
индикатор //С/ в модуле МС светится (см. рис. 7.8) 

Причиной отсутствия напряжения на аноде кинескопа может 
быть выход из строя элементов строчной развертки или умно- 
жителя напряжения Е1. Если напряжение на контакте 5 соеди- 
нителя ХЗ(АЗ) составляет (220 ±10) В и нить накала кине- 
скопа светится, можно предположить что элементы выпрями- 
теля напряжения 220 В исправны, а из строя вышел умножи- 
тель Е1. Выход его из строя сопровождается потемнением 
резистора Я19 и его отключением от обмотки ТВС. Если же 
после подпайки резистора телевизор работает, но при этом 
наблюдается повышенная яркость свечения экрана (сразу или 
с прогревом), то умножитель исправен, а источник неисправно- 
сти находится на плате кинескопа. Это могут быть, например, 
резисторы Я9, ЯП или диод ѴБ1 (см. рис. 2.11). 

При отсутствии свечения нити накала кинескопа и напря- 
жения 220 В следует проверить наличие импульсов запуска на 
контрольной точке ХІ\П МС (осциллограмма 1 на рис. 7.8). 
Их отсутствие указывает на неисправность субмодуля синхро- 
низации УСР или соединительных цепей. При наличии импуль- 
сов запуска на базе транзистора ѴТ1 МС неисправным может 
быть он сам, трансформатор Т1 или транзистор ѴТ2. 

5. Нет растра, нет высокого напряжения, отсутствует свечение 
индикатора НЬІ в модуле МС 

Отыскание неисправностей следует начать с измерения напря- 
жения 130 В на контакте 12 соединителя ХЗ(АЗ) и контактах 
1 и 3 соединителя XI. Если в этих точках напряжение 330 В 
отсутствует, необходимо отключить соединитель ХЗ(АЗ) и из- 
мерить напряжение на контакте 12 соединителя ХЗ(А7) соеди- 
нительной платы ПС, которое должно возрасти до 150... 160 В. 
Если окажется, что и при отсоединении МС напряжение на 
контакте 12 соединителя ХЗ(А7) отсутствует — проверке под- 
лежит соединительная плата ПС и выпрямитель (см. рис. 7.11) 
в модуле МП (обмотка с выводами 6 — 12 трансформатора Т1, 
диод Ѵй12, конденсатор С27). 
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При наличии на контакте 12 соединителя ХЗ(А7) напряже- 
ния значительно меньше 130 В необходимо подсоединить вольт- 
метр параллельно резистору ЯЮ модуля МС и вновь подклю- 
чить соединитель ХЗ(АЗ). Если падение напряжения на рези- 
сторе ЯЮ составляет 12... 15 В и при этом из модуля МП 
слышен рокот низкого тона, необходимо проверить, нет ли 
замыкания между корпусом транзистора ѴТ2 и радиатором 
и пробоя между его коллекторным и эмиттерным переходами. 

6, Нет растра. Напряжение на аноде кинескопа составляет 
12. ..14 кВ, индикатор в модуле МС светится 

Причин, которые могут вызвать уменьшение напряжения на 
аноде кинескопа, несколько: обрыв в цепи строчных отклоня- 
ющих катушек, уменьшение напряжения питания 130 В, меж- 
витковое замыкание в обмотке ТВС ( Т2 ) и катушках 7,7 , 7,2 
модуля МС. Выяснение причины отказа следует начать с изме- 
рения сопротивления между контактами 14 (15) и 9 (10) 
соединителя XI модуля МС. 

При отсутствии обрыва строчных отклоняющих катушек их 
сопротивление должно составлять 0,55 Ом Д: 10 %. Затем изме- 
ряется напряжение на контакте 12 соединителя ХЗ(АЗ). Если 
значение этого напряжения меньше 130 В. и его нельзя увели- 
чить регулировкой в модуле МП (переменным резистором Я2), 
следует разомкнуть соединитель ХЗ(АЗ) и измерить напряже- 
ние на контакте 12 соединителя ХЗ(А7) в плате ПС. При ис- 
правности источника питания вновь подключают соединитель 
ХЗ(АЗ) к соединителю ХЗ(А7 ) и измеряют падение напряжения 
на резисторе ЯЮ. Если оно превышает 6 В, необходимо про- 
верить на отсутствие короткозамкнутых витков катушки 17, 
Ь2, обмотки ТВС, а также исправность умножителя Е1. 

Отыскивать неисправность рекомендуется в следующем по- 
рядке: контролируя после каждой проверки величину напря- 
жения на аноде кинескопа, замкнуть накоротко катушку 7.12 
(РЛС-4), разорвать цепь катушки 7.7 (отпаять от корпуса дио- 
ды К7)7, Ѵ02), отсоединить умножитель (отпаять резистор Я19 
от вывода 15 ТВС) . 

Уменьшение падения напряжения на резисторе ЯЮ до 5... 
6 В указывает на неисправность отсоединенной катушки или 
умножителя, а сохранение его после всех произведенных опе- 
раций — на наличие короткозамкнутых витков в ТВС. 

7. Нет изображения и звука на всех телевизионных каналах 
Причиной отсутствия изображения и звука на всех телевизион- 
ных каналах может быть неисправность соединительного ка- 
беля между антенным гнездом «МВ» и входом селектора 
СК-М-24-2, отсутствие напряжений питания или настройки на 
контактах СК-М-24-2, неисправность устройства выбора про- 
грамм, а также устройства АРУ субмодуля СМРК-2. 

Начинать поиск причины нарушения следует с проверки ан- 
тенного соединителя и цепей подачи напряжения 12 В в МРК 
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(контакт 4 соединителя Х5(А1) на рис. 7.2). Исправность уст- 
ройства выбора программ определяется измерением напряже- 
ний на контактах 2, 3, 5 соединителя Х2(А1). При переклю- 
чении диапазонов на них должно появляться напряжение 12 В. 
Наличие напряжения 12 В на контакте 1 соединителя Х4 БУ 
и отсутствие его при переключении телевизионных каналов на 
одном из контактов 2, 3 и 5 соединителя Х2(А1) устройства 
выбора программ указывает на неисправность этого устрой- 
ства. 

Если напряжение 12 В на указанных контактах есть, необхо- 
димо проверить наличие напряжения настройки (0, 5.. .27 В) на 
контакте 6 соединителя Х2(А1). При его отсутствии проверяют 
элементы устройства стабилизации напряжения 30 В БУ: ѴИ1, 
СЮ, Я22, Я23 (см. рис. 7.1), устройство выбора программ и 
селектор каналов. Проверка устройства АРУ производится 
изменением напряжения на контакте 14 соединителя Х1(А1.3) 
субмодуля СМРК-2 (см. рис. 7.2). При исправности устройства 
АРУ это напряжение должно составлять 3...4 В при наличии 
сигнала, а при отключении антенны возрастать до 8. ..8, 5 В. 
При неисправности устройства АРУ следует проверить 
отсутствие обрывов и замыканий в цепи от контакта 14 соеди- 
нителя Х1(А1.3) до вывода 4 ИС 02 СМРК-2, а также рези- 
сторы Я23, Я22, Я17 и конденсатор С15 СМРК-2. Исправность 
селекторов СК-М-24-2 и СК-Д-24 проверяется по появлению 
шумов на экране и тресков в динамической головке при каса- 
нии металлической частью отвертки антенного ввода каждого 
из этих селекторов. 

Так, если на контактах соединителя XI (А1) СК-М-24-2 име- 
ются напряжения питания и настройки, а шумы на экране 
и трески в динамической головке появляются только при каса- 
нии металлической отверткой контакта 20 соединителя XI (А 1.3) 
СМРК-2, то СК-М-24-2 неисправен. Если же при касании этого 
контакта шумы на экране не появляются, то неисправен суб- 
модуль СМРК-2. 

8. Нет растра, есть звук, есть напряжение на аноде кинескопа 

Причинами отсутствия свечения растра в данном случае могут 
быть нарушение контактов в плате кинескопа ПК, отсутствие 
напряжения на одном или нескольких электродах кинескопа, 
выход из строя модуля МЦ-2, неисправность кинескопа. При- 
ступая к отысканию причины нарушения, следует убедиться 
прежде всего в том, что нить накала кинескопа светится, а 
в его горловине отсутствует голубое или фиолетовое свечение, 
указывающее на нарушение вакуума. При отсутствии свечения 
нити накала необходимо осторожным покачиванием платы ки- 
нескопа попытаться восстановить нарушенные контакты. Да- 
лее, выключив телевизор и сняв плату кинескопа, необходимо 
убедиться в отсутствии обрывов в цепи накала, используя для 
этой цели омметр. Наконец следует при помощи осциллографа 
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проверить наличие импульсного напряжения строчной частоты 
амплитудой 25 В на контактах 3 и 4 соединителя Х4(А8), а если 
напряжение отсутствует, проверить обмотку ТВС с выводами 7, 
8 и резисторы НИ, Н12 в модуле МС (см. рис. 7.8), 

Далее необходимо измерить напряжения на выводах уско- 
ряющих (500. ..800 В) и фокусирующем (5.. .7, 5 кВ) электродах 
кинескопа и между катодом и модулятором. Последнее должно 
изменяться при регулировке яркости и не превышать значе- 
ния запирающего напряжения (100.. .130 В). 

Если напряжение. между катодом и модулятором превышает 
130 В, неисправность следует искать в модуле МЦ-2. Проверку 
модуля (см. рис. 7.5) начинают с измерения напряжений: 220 В 
на контакте / соединителя Х4(АЗ), 100 В на эмиттерах транзи- 
сторов ѴТ12, ѴТ13, ѴТ14, 12 В на контакте 3 соединителя 
Х4(АЗ) и выводе 9 ИС В2. Следует измерить напряжение на 
выводах 14 и 5 ИС ОІ, предварительно установив в положение 
максимальной яркости и контрастности регуляторы БУ. Если 
это напряжение (6.. .7 В) отсутствует или не регулируется, про- 
верить цепи регулировки яркости и контрастности в БУ. Далее 
следует проверить наличие стробирующего импульса на кон- 
такте 4 соединителя Х4(АЗ) (осциллограмма 9 на рис. 7.5) 
и проследить за его прохождением до вывода 2 ИС 01 и до 
вывода 8 ИС 02. Причиной отсутствия свечения экрана может 
быть также короткое замыкание в яркостной линии задержки 
ОН модуля МЦ-2. Далее необходимо проверить исправность 
стабилитрона ѴЕ)13 в эмиттерных цепях транзисторов выход- 
ных видеоусилителей и соответствие импульсного напряжения 
в контрольной точке Х22И осциллограмме 5 на рис. 7.5. При 
исправности стабилитрона и соответствии импульсного напря- 
жения осциллограмме заменить ИС 02. 

9. На изображении отсутствует один из основных цветов 
Возможными причинами отсутствия одного из основных цветов 
может быть неисправность одного из видеоусилителей, нару- 
шение в монтаже платы кинескопа ПК, разрывы печатных про- 
водников на пути прохождения цветоразностных сигналов 
Ек-у, Е'а—ѵ< Ев-ѵ между ИС 01 и Д2 в МЦ, наконец, неисправ- 
ность кинескопа. Для локализации неисправности необходимо 
выключить канал цветности. Если при этом окажется, что 
баланс белого не нарушен, можно утверждать, что кинескоп 
и плата кинескопа исправны, и перейти к проверке модуля 
МЦ-2. В то же время нарушение баланса белого указывает 
на необходимость проверки качества контактов в плате кине- 
скопа и соответствия напряжений на выводах катодов и моду- 
ляторов кинескопа. При соответствии этих напряжений требу- 
емым необходимо разомкнуть соединитель ХЗ(А2) платы ки- 
нескопа от МЦ-2 и с помощью проводника соединить катод, 
цвет которого отсутствует, с выходом одного из видеоусили- 
телей того канала, цвет которого имеется. 
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Если после этого кинескоп засветится цветом, который ра- 
нее отсутствовал, то причину нарушения нужно искать в мо- 
дуле МЦ-2. При отсутствии данного цвета неисправен кинескоп 
или плата кинескопа. В модуле МЦ-2 необходимо проверить 
режим транзисторов видеоусилителя, связанного с отсутству- 
ющим цветом, правильность установки одной из перемычек 
Х14, Х10 и Х12 и исправность ИС 02. 

10. Экран кинескопа светится одним из основных цветов 
Источником нарушения могут быть неисправность одного из 
видеоусилителей ( ѴТ9, ѴТ12, ѴТ10, ѴТ13 или ѴТ11, ѴТ14 ), 
обрывы резисторов платы кинескопа, ИС 02 МЦ-2 или сам ки- 
нескоп. 

Необходимо при помощи осциллографа проверить наличие 
постоянных и переменных напряжений на выходах видеоуси- 
лителей — контактах 2, 3, 4 соединителя ХЗ(А8) МЦ-2 и на ПК, 

При отсутствии необходимых напряжений на одном из кон* 
тактов соединителя ХЗ(А8) проверить исправность транзисто- 
ров соответствующего видеоусилителя и исправность радиоэле- 
ментов в их цепях. Исправность ИС 02 МЦ-2 проверяется 
измерением ее режима и сравнением его с приведенным на 
схеме. Для того чтобы убедиться в исправности кинескопа, не- 
обходимо измерить напряжение на катоде и модуляторе про- 
жектора, связанного с преобладающим цветом. Одинаковые 
напряжения на модуляторе и катоде указывают на наличие 
замыкания между этими электродами. Если же напряжения на 
катоде и модуляторе соответствуют приводимым на принци- 
пиальной схеме и изменяются при регулировке яркости, можно 
предположить, что данная неисправность вызвана обрывом 
вывода модулятора. 

1 1. Есть изображение, нет звука 

Отсутствие звука может быть из-за неисправностей регуля- 
тора громкости (см. рис. 7.1), выключателя 5В2, соединителя 
Х16 БУ, а также динамической головки В1. Кроме того, неис- 
правность может быть вызвана отсутствием напряжения 15 В, 
а также выходом из строя микросхем ОЗ в СМРК-2 (см! 
рис. 7.3) или ОІ в БУ. 

Прежде чем приступить к отысканию неисправности, сле- 
дует установить регулятор громкости в положение максималь- 
ной громкости, проверить надежность соединений в выклю- 
чателе динамической головки, а также убедиться в отсутствии 
обрывов самой головки В1 (омметром между контактами 1 и 3 
соединителя Х16 БУ). Для проверки исправности регулятора 
громкости необходимо измерить напряжение на выводе 7 ИС 
ОЗ в СМРК-2, которое должно изменяться при повороте движ- 
ка регулятора громкости В4 БУ. Убедившись в наличии напря- 
жения 15 В на БУ необходимо измерить напряжение на выво- 
дах 1 и 4 ИС ОУ БУ (14, 9. ..15 В) и на выводе 5 ИС ОЗ в 
СМРК-2 (11В). Проверить исправность цепей прохождения 
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сигнала 34 от выхода субмодуля СМРК-2 можно по появлению 
характерного низкочастотного фона (гудения), который возни- 

теля Х9М/Т 4 Г ° Л0ВКе ПРИ Касании ««такта Ъ соедини- 

теля АУ(ЛУ), предварительно отсоединенного от СМРК-2 

Ьсли фон отсутствует, проверяется ИС Ш БУ прикоснове- 
нием к ее выводу 8. н 

При невозможности простейшими способами локализовать 
Нарушения - необх °ДИМо при помощи осциллографа 
уоедиться в наличии видеосигнала на выводе 1 ИС ИЗ СМРК-2 

теіТхі СМРкТ 34 Н3 66 ВЫВ ° Де 7 И Н3 К0Нтакте 2 соедини- 

12. Нет цветного, есть черно-белое изображение 

Причиной отсутствия цветного изображения при наличии черно- 
белого могут быть как неправильная установка регулятора 
асыщенности в БУ (положение минимальной насыщенности 
Г ВЫК я Л Г НИЯ цвета) ’ так и на РУ шения в цепи этой регули- 
ИС О/ I Гду Л е е МЦ.Г 3 СТР0Я ИС в или 

Н пс™кѵ е ВСеГ ° Не0бХ0ДИМ0 У стан °вить регулятор насыщен- 
ности БУ в положение максимальной насыщенности. Для опре- 
деления причины нарушения необходимо отключить перемычку 
М.2 от соединителя 81.1 в субмодуле СМЦ ( С м> рис 7 6) 
Ьсли после этого появится цветное изображение, необходимо 

Г ВеР Г РеЖИ угд^ С 01 В СМЦ и соответствие сигнала в конт- 
рольной точке 2ПйѴ осциллограмме 2 на рис. 7.6. 

При несоответствии проверить наличие строчного и кадро- 
вого импульсов на контактах 5 и 6 соединителя Х1(А2). Если 
цветное изображение не появляется при отключении перемыч- 
ки о 1 ./, необходимо проверить наличие цветоразностных сигна- 
лов в контрольных точках Х16М и Х17Х СМЦ (осциллограммы 
„ на рис. 7.6). При отсутствии цветоразностных сигналов 
в этих точках проверить режим ИС 02 СМЦ. Если же цвето- 
разностные сигналы имеются на выходе ИС 02 СМЦ, следует 

Ѵопм ТЪ ѵ?ам ИХ На ™ в контрольных точках Хпк, Х18Ы, 
А2У/Ѵ, Х75М модуля МЦ-2 (см. рис. 7.5). 

ддгт П о РИ <° ТСуТСТВИИ сигналов в контрольных точках Х20И Х19Х 
Щ-2 убедиться, что напряжение от регулятора насыщенности 
поступает на вывод 6 ИС Д/ в МЦ-2. Если напряжение на вы- 
воде 6 изменяется от 4,5 до 6,5 В при вращении ручки регу- 
лятора насыщенности, а цвет не появляется, то очевидно что 
вышла из строя ИС 01 в МЦ-2, которую необходимо заменить. 

Если же напряжение на выводе 6 мало или отсутствует 
необходимо проверить исправность конденсатора С7, резисто- 
ру^ М ° ДУЛЯ МЦ ' 2 ’ а также цепей Регулятора насыщенности 

13. Нарушение общей синхронизации 

Причиной нарушения общей синхронизации может быть неис- 
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правность транзистора ѴТ1 или ИС ОІ в субмодуле УСР 
(см. рис. 7.4). Отыскание неисправности следует начать с про- 
верки наличия сигнала на выводе 9 ИС ОІ (осциллограмма 2 
на рис. 7.4). Если сигнал имеется, проверяется ИС. При отсут- 
ствии сигнала или сильном отличии его формы от приводимой 
на осциллограмме проверяется транзистор ѴТ1, наличие сиг- 
нала на его базе и на контакте 9 соединителя Х1(А1), кото- 
рый должен соответствовать осциллограмме 5 на рис. 7.4. 

14. Нарушение синхронизации по строкам 

Наиболее вероятной причиной нарушения синхронизации по 
строкам является выход из строя ИС О/ в субмодуле СМРК-2 
(см. рис. 7.3). Предварительно необходимо попытаться восста- 
новить синхронизацию регулятором частоты строк. С этой 
целью замыкают контрольные точки Х2Х и У&Ѵ УСР 
(см. рис. 7.4) и, плавно поворачивая движок переменного ре- 
зистора Я14, стремятся восстановить изображение так, чтобы 
оно медленно перемещалось по горизонтали. Затем контроль- 
ные точки размыкают. Если после этого синхронизация не вос- 
станавливается, можно предположить (при наличии синхрони- 
зации по кадрам), что неисправна ИС ОІ либо на ее вывод 6 
не поступают импульсы обратного хода строчной развертки 
(осциллограмма 6 на рис. 7.4). 

Необходимо проверить также исправность радиоэлементов, 
подсоединенных к выводам 5, 12 — 15 ИС, соответствие напря- 
жений на выводах 5, 12, 13 приведенным на схеме. 

При отсутствии видимых нарушений во внешних цепях и 
наличии импульсов обратного хода на выводе 6 можно счи- 
тать, что ИС Ѳ1 субмодуля УСР неисправна, 

15. Нет синхронизации по кадрам 

Отсутствие синхронизации по кадрам может вызываться как 
неисправностями в субмодуле УСР (см. рис. 7.4), так и в за- 
дающем генераторе кадровой развертки модуля МК-Ы 
(см. рис. 7.10). 

Отыскание причины нарушения начинается с проверки на- 
личия импульса кадровой синхронизации на выводе 8 ИС ОІ 
субмодуля УСР (осциллограмма 3 на рис. 7.4). При наличии 
синхроимпульса проверить отсутствие обрывов в цепи его про- 
хождения, подключая осциллограф к контакту 7 модуля МК-1 -1 . 
Если кадровый синхроимпульс на модуль МК'1-1 поступает, 
проверить режимы транзисторов ѴТ1 — ѴТЗ и исправность 
элементов Р/, С1 — С4, ѴОІ (см. рис. 7.10), 

При отсутствии синхроимпульса на выводе 8 ИС ОІ субмо- 
дуля УСР и наличии импульса на ее выводе 9 (осциллограмма 
2 на рис. 7.4) ИС неисправна. 

16. В центре экрана видна яркая горизонтальная полоса 

Причинами отсутствия кадровой развертки могут быть: обрыв 
в цепи кадровых катушек ОС, отсутствие напряжения 12 В на 
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модуле, неисправность транзисторов в задающем^ генераторе 
(ѴТ1, ѴТ2) или в выходном каскаде (ѴТ8, ѴТ9). 

Для отыскания неисправности необходимо прежде всего 
убедиться в отсутствии обрыва кадровых отклоняющих кату- 
шек, подключив омметр между контактами 5 и 7 соединителя 
XI (Л5) в МС-3 (см. рис. 7.8). При отсутствии обрыва величина 
сопротивления между этими контактами должна составлять 
15 Ом ±10 %. 

Далее проверяется наличие напряжения 12 В на контакте 6 
соединителя Х1(АЗ) модуля МК.-Ы. Последующая проверка 
связана с измерением режимов транзисторов в задающем ге- 
нераторе и в выходном каскаде. 

Если измерение напряжений не позволяет локализовать 
источник нарушения, следует воспользоваться осциллографом, 
сопоставляя форму импульсных напряжений в различных точ- 
ках модуля с осциллограммами, приводимыми на рис. 7.10. 

17. Нормальный прием возможен только в положении « Выкл » 
переключателя « АПЧГ » 

Причиной такого нарушения может быть неисправность ИС 
02 или неточная настройка контура устройства АПЧГ Ь2С25 
в субмодуле СМРК-2 (см. рис. 7.3). 

Для подстройки контура необходимо подать на контакт 20 
соединителя XI субмодуля СМРК-2 (см. рис. 7.2) с генератора 
Г4-116 сигнал величиной 10 мВ, частотой 38 МГц. Переклю- 
чатель «АПЧГ» установить в положение «Выкл», измерить 
вольтметром постоянного тока напряжение на контакте 16 
соединителя XI субмодуля, которое должно быть в пределах 
5,5.. .6,6 В и зафиксировать показания вольтметра. Переклю- 
чатель установить в положение « Вкл » и подстроить катушку 
Г2 в СМРК-2 до напряжения, зафиксированного ранее Если 
дефект не устранится, заменить ИС 02 СМЦ на заведомо ис- 
правную. 

18. В положении «Вкл» переключателя «АПЧГ» качество изо- 
бражения не улучшается 

Причиной выхода из строя устройства АПЧГ может быть не- 
исправность ИС 02 СМРК-2 или обрывы в цепях контура 
І2С25. 

Для определения причины дефекта необходимо измерить 
напряжения на выводах 5 и 6 ИС 02 СМРК-2 (соответственно 
6 и 12 В), проверить исправность контура Г2С25 , а также цепи 
между контактами 15 и 16 соединителя XI и выводами 5 и 6 
ИС 02 в СМРК-2. 

Если при такой проверке не обнаружено никаких наруше- 
ний, необходимо заменить ИС 02 в СМРК-2. 

19. Заметная разнояркость соседних строк цветного изобра- 
жения 

Такое явление наблюдается, когда на частотные детекторы ка- 
нала цветности поступают различные по размаху сигналы цвет- 
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ности. Необходимо переменным резистором /?// субмодуля СМЦ 
(см. рис. 7.6) установить одинаковый размах сигналов в конт- 
рольных точках Х7Ы и Х8Ы СМЦ (осциллограмма 4 на 
рис. 7.6). 

20. Нарушение резких границ между вертикальными цветны- 
ми полосами 

Одной из причин нарушения резких границ между вертикаль- 
ными цветными полосами является амплитудная модуляция 
сигналов цветности. Она возникает при расстройке контура 
коррекции ВЧ предыскажений (КВП) І1С2 в субмодуле СМЦ 
(см. рис. 7.6). 

Способы настройки КВП описаны в [3, 7]. 

21. Периодическое пропадание цветного изображения 

Периодическое пропадание цветного изображения наблюдается, 
когда длительность кадровых импульсов обратного хода, по- 
ступающих' на схему опознавания (вывод 6 ИС П1 в СМЦ), 
не соответствует требуемой, а также при выходе из строя ИС 
Ш СМЦ. Подключив осциллограф к контакту 8 соединителя 
XI (АЗ) модуля >МК- 1-1, необходимо регулировкой переменного 
резистора #46 (см. рис. 7.10) установить их длительность рав- 
ной 1 ... 1 ,2 мс. 

Если такая регулировка не дает требуемых результатов, 
необходимо проверить соответствие импульсов опознавания 
на контрольной точке Х5іѴ СМЦ (см. рис. 7.6) осциллограм- 
ме 2. При отсутствии видимых отклонений заменить ИС 01 
СМЦ. 

22. При уменьшении контрастности на изображении видны 
линии обратного хода лучей кинескопа 

Появление на растре линий обратного хода указывает на нали- 
чие неисправности в цепях формирования импульсов гашения. 

Подключив осциллограф к контрольной точке Х25М в МЦ-2, 
необходимо убедиться в наличии в ней импульсов гашения 
и в том, что их форма соответствует осциллограммам 11 и 12 
на рис. 7.5. 

Если импульсы гашения отсутствуют или их размах мень- 
ше 200 В, необходимо проверить транзистор ѴТ8 модуля МЦ-2 
и наличие на его базе строчных и кадровых импульсов. Когда 
появление линий обратного хода сопровождается одновремен- 
ным отсутствием цветного изображения, необходима вынуть 
субмодуль СМЦ и, если кадровые импульсы появятся, заме- 
нить в нем ИС Б1. Если же по-прежнему будет наблюдаться 
отсутствие кадровых импульсов, необходимо проверить исправ- 
ность радиоэлементов ѴТ7 , К45, Я46, ѴБ8, %48 и ѴТ8 в МЦ-2. 

23. Повторы изображения через каждые 2. ..4 мм по всему по- 
лю экрана 

Такое нарушение вызвано обрывом вывода линии задержки 
ЕТ1 МЦ-2, связанного с корпусом. Необходимо соединить отрез- 
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ком провода вход и выход ЕТ 1 и, если повторы исчезнут, про- 
верить качество пайки вывода с корпусом. При обрыве вывода 
внутри линии задержки ее необходимо заменить. 

24. Очень большая или малая яркость изображения на экране 
телевизора, которая резко меняется при изменении сюжета 
изображения 

Такое нарушение связано с неисправностью устройства огра- 
ничения тока лучей. Необходимо измерить постоянное напря- 
жение на контакте 8 соединителя Х4(АЗ) при максимальной 
яркости. Если это напряжение находится в пределах ( 1 ,8 ± 
±0,3) В, проверить режим и исправность транзисторов ѴТЗ, 
ѴТ4 и диода ѴБ4 в МЦ-2 (см. рис. 7.5). Если же значение 
напряжения на контакте 8 отличается от указанной величины, 
необходимо установить ее переменным резистором К20 в мо- 
дуле МС (см. рис. 7.8). При отсутствии напряжения проверить 
диод ѴБЗ модуля МС, а также цепь между резистором К20 
и контактом 8 МЦ-2. 

25. Нет черно-белого изображения. Цветное изображение 
искажено 

Вероятной причиной такого нарушения является неисправность 
в канале яркости. 

Для ее отыскания необходимо прежде всего проверить ом- 
метром отсутствие обрыва или замыкания на корпус линии 
задержки ЕТ1 (см. рис. 7.5). При исправности линии задержки 
и радиоэлементов в цепи прохождения сигнала яркости необ- 
ходимо выключить регулятором насыщенности БУ канал цвет- 
ности и при помощи осциллографа проследить за прохождением 
сигнала яркости. При отсутствии сигнала на выводе У ИС ДУ 
модуля МЦ-2 можно предположить, что эта ИС неисправна. 

26. Цветные помехи на черно-белом изображении 

Причиной появления цветных помех на черно-белом изобра- 
жении может быть неисправность ИС ДУ субмодуля СМЦ, а 
также неисправность конденсаторов С12, С13 в нем и диода 
ѴОІ в модуле МЦ-2. Для выявления причин нарушения изме 
ряется напряжение на выводе 8 ИС ДУ СМЦ при приеме чер- 
но-белого изображения. Если оно больше 1,5 В, можно пола- 
гать, что вышла из строя ИС ДУ СМЦ. 

27. Не корректируются подушкообразные искажения растра по 
вертикали 

Если при повороте движка переменного резистора /?5 СМКР 
(рис. 7.9) вместо коррекции изгиба вертикальных линий на кра- 
ях растра наблюдается изменение его размера по горизонтали, 
необходимо проверить элементы ѴТ1, С2 и СЗ. В том же случае, 
когда этот регулятор не оказывает никакого влияния, проверке 
подлежат элементы У?2, КЗ, С1, С5 и связанные с ними цепи. 
Наконец, если при коррекции вертикальных линий на краях 
растра наблюдается их искривление, следует проверить (путем 
замены) конденсатор СЗ. 
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28. Нарушена регулировка размера растра по горизонтали 

При отсутствии влияния резистора #13 (см. рис. 7.9) на раз- 
мер растра по горизонтали необходимо проверить омметром 
цепь от катушки ЕЗ (см. рис. 7.8) до коллектора транзистора 
ѴТ4 (см. рис. 7.9) на отсутствие короткого замыкания на кор- 
пус и исправность этого транзистора. 

Если же размер больше требуемого и не регулируется в до- 
статочных пределах, проверяется исправность транзисторов 
ѴТ2, ѴТЗ и их цепи. 

29. Не регулируется центровка по горизонтали 

В тех случаях, когда наблюдается нарушение центровки по 
горизонтали или пределы этой регулировки не позволяют сим- 
метрировать растр, необходимо проверить исправность элемен- 
тов И, #2, ѵЬі и Ѵ02 МС (см. рис. 7.8). 


12.4. Ремонт телевизоров 2УСЦТ 

Поскольку модули строчной развертки (МС), радиоканала 
(МРК) и питания (МП) телевизоров 2УСЦТ не имеют сколь- 
ко-нибудь существенных отличий от аналогичных модулей те- 
левизоров ЗУСЦТ, в данном разделе рассматриваются неис- 
правности только модуля цветности МЦ-1-2. 

1. Есть растр, нет изображения 

Одной из причин отказа может быть неисправность микро- 
сборки П2 модуля МЦ-1-2 (см. рис. 8.1). 

Вначале следует, пользуясь осциллографом, проверить, по- 
ступает ли ПЦТС на контакт 1 соединителя Х6(А1). Если 
в этой точке сигнал отсутствует, необходимо расчленить соеди- 
нитель и подключить осциллограф к контакту 1 соединителя 
Х6(А2) в субмодуле радиоканала. 

Появление ПЦТС на контакте соединителя Х6(А2) после 
отсоединения от него модуля МЦ-1-2 указывает на короткое 
замыкание в цепи входа микросборки 02. Если ПЦТС имеется 
на входе микросборки 02, необходимо измерить постоянные на- 
пряжения и на выводах 28, 9, 10, 18, 22, 27, 13, 14 микросбор- 
ки 02. При соответствии этих напряжений требуемым осцил- 
лограф подсоединяется последовательно к контрольным точкам 
ХХЗ, XX 4 и XX 5. 

Форма импульсных напряжений в этих точках и их размах 
не должны отличаться от осциллограмм 10, 11 и 12 на рис. 8.1. 

2. Есть черно-белое, нет цветного изображения 

Цветное изображение может отсутствовать из-за неисправности 
одной из микросборок йі, 02 и 03. 

На исправность микросборки 01 указывает наличие цвето- 
разностных сигналов Ея-у и Ев-ѵ на контрольных точках 
ХХ6 и ХХ7. Если цветоразностные сигналы отсутствуют или 
их форма отличается от требуемой (осциллограммы 8, 9 на 
рис 8.1), следует проверить, поступает ли напряжение 12 В на 
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вывод 28 микросборки, исправность подсоединенных к ней ра- 
диоэлементов и постоянные напряжения на ее выводах. При 
наличии видимых несоответствий, которые не могут быть уст- 
ранены заменой внешних элементов, или когда дефекты внутри 
микросборки не проявляются при измерении напряжений на 
ее выводах, а цветоразностные сигналы на контрольных точках 
х ^ 6 и ХХ7 тем не менее отсутствуют, микросборка ОІ под- 
лежит замене. Если же цветоразностные сигналы соответствуют 
осциллограммам' 8 и 9, необходимо проверить поступление 
кадрового импульса на вывод 3 микросборки 03 (осциллограм- 
ма 5 на рис. 8.1) и при его наличии заменить микросборку 03. 

В тех случаях, когда после такой замены дефект не устра- 
няется, необходимо проверить режим по постоянному току 
микросборки 02 и соответствие формы сигналов осциллограм- 
ме 6 на контактах 12, 23 микросборки ОІ, осциллограмме 3 
на контакте 17 микросборки 03, осциллограмме 7 на контак- 
тах 10, 11 микросборки ОІ и на контактах 26, 23 микросборки 
03, осциллограмме 17 на контакте 2 микросборки ОЗ 

3. На изображении отсутствует один из основных цветов на- 
пример красный 

Причиной нарушения могут быть неисправности микросборки 
02, цепи между выходом этой микросборки (вывод 25) и входом 

видеоусилителя сигнала Е' н и, наконец, выход из строя этого 
видеоусилителя. 

Необходимо проверить наличие сигнала Е% на контакте 2 
видеоусилителя А2,1 (осциллограмма 10 на рис, 8.1). При его 
отсутствии в этой точке следует проверить микросборку 02 
и цепь поступления сигнала на контакт 2 видеоусилителя А2.1. 

Если же сигнал на контакте 2 видеоусилителя имеется, про- 
верке подлежит видеоусилитель, наличие строчного стробиру- 
ющего импульса на контакте 4 (осциллограмма 3 на рис. 8.1), 
а также постоянных напряжений — 12 В на контакте 3 видео- 
усилителя и 6.. .7 В на его контакте 5 (в зависимости от регу- 
лировки переменного резистора Е51 в среднем положении ре- 
гулятора цветового тона Я61). Следующим этапом- локализации 
источника нарушения является измерение режима транзисто- 
ров ѴТ2—ѴТ6 видеоусилителя А2.1 по постоянному току и 
проверка радиоэлементов, 

4. Экран телевизора ярко светится одним из основных цветов 
(например, красным), изображение отсутствует или едва за- 
метно 

Возможная причина — неисправность транзисторов ѴТ2 — ѴТ6 
в видеоусилителе А 2. 1 или отсутствие напряжения 220 В на 
контакте 7 этого видеоусилителя. 

5. На цветном изображении наблюдается мигание цвета 

Причина дефекта — нарушение правильности настройки кон- 
тура ИЗС41, уменьшение длительности кадрового гасящего 
импульса. При необходимости подстроить контур и проверить 
длительность кадрового импульса на контакте 8 соединителя 
292 


ХІ(А6) модуля МК-1-1, которая устанавливается резистором 
Я46. При отсутствии видимых нарушений заменить микросбор- 
ку ОЗ , 

6. Наблюдаются повторы на изображении через каждые 
3...4 мм по всему полю экрана после каждого черно-белого 
яркостного перехода 

Нарушение вызвано выходом из строя линии задержки ЕТ2. 
Необходимо замкнуть отрезком провода вход и выход линии 
задержки ЕТ2 (выводы 1 , 2); если при этом повторы исчезают, 
то неисправна линия задержки или нарушено соединение ее вы- 
вода с корпусом. 

7. Нарушение резких границ между вертикальными цветными 
полосами 

Причиной отсутствия резких границ между вертикальными 
цветными полосами может быть неточная настройка контура 
коррекции высокочастотных предыскажений (07 С 19) или не- 
исправность микросборки 01. 

Поочередно контролируя размах сигналов на контрольных 
точках ХЫ1, ХУѴ2, убедиться, что вращение сердечника катуш- 
ки 7.7 изменяет равномерность и размах пакетов поднесущих 
сигналов цветности (осциллограмма 6 на рис. 8.1). 

Если при равномерных и одинаковых по размаху пакетах 
поднесущих цветности дефект не устраняется, необходимо за- 
менить микросборку 01. 

8. При приеме цветного изображения имеется заметное визу- 
ально «сползание» строк 

Неисправна линия задержки ЕТ1 или коммутатор внутри ми- 
кросборки 01. 

9. Имеется заметная визуально разнояркость строк 

Причина дефекта — различие в размахах сигналов цветности, 
которые поступают на электронный коммутатор с каналов пря- 
мого и задержанного сигналов. Необходимо регулировкой пере- 
менного резистора ЯП установить одинаковый размах сигна- 
лов на контрольных точках ХЫ2 и Х.М1 (осциллограмма 6 на 
рис. 8.1). 

При невозможности выравнивания размахов сигналов в этих 
точках заменить микросборку 01. Если дефект не устраняется, 
то следует проверить элементы согласования линии задержки 
ЕТ1 — 7.5, СЮ, Я13, 7 .3, ЯП, С12. 

10. При уменьшении контрастности на изображении видны 
линии обратного хода лучей кинескопа 

Причина дефекта — нарушение в устройстве гашения лучей. 
Необходимо проверить, поступают ли на модуль цветности 
МЦ-1-2 импульсы обратного хода: кадровые — на контакт 10 
соединителя Х4(АЗ) (осциллограмма 5 на рис. 8.1); строчные — 
на контакт 11 соединителя Х4(АЗ) (осциллограмма 4 на 
рис. 8.1). 


293 


При наличии импульсов проверить исправность элементов 
ѴТ1, Ѵ02, 1218, 1220, 1223 и их цепей. 

Проверить на отсутствие обрыва цепь от резистора 1223 до 
контакта 1 соединителя ХЗ(А8). 

11. Цветные помехи на черно-белом изображении 

Причина нарушения — включение канала цветности при приеме 

черно-белого изображения. 

Необходимо проверить исправность микросборок ОЗ и ОІ 
путем их замены. 


12.5. Ремонт переносных телевизоров 

Рассмотрим прежде всего характерные неисправности телеви- 
зоров ПИЦТ-32: 

1. При включении телевизора сгорают сетевые предохраните- 
ли Прі , Пр2 

Заменить сгоревшие предохранители при вынутой из сети 
вилке. Отсоединить все соединители, связывающие БП 
(см. рис. 10.9) с остальными блоками и модулями телевизора. 
Если предохранители перестали сгорать, с помощью омметра 
проверить отсутствие коротких замыканий в цепях источников 
постоянных напряжений 12 В и 15 В (контакты 6 и 7 соеди- 
нителя Ш6) и в цепи накала кинескопа (контакты 1 и 2 соеди- 
нителя Ш4). Если и после отсоединения соединителей предо- 
хранители продолжают сгорать, то следует проверить выклю- 
чатель питания ВЗ, конденсаторы С4, С6, С7 БП и мостовые 
выпрямители БП. В последнюю очередь делается заключение 
о неисправности трансформатора Трі. 

2. Экран не светится, звук есть 

При таком дефекте прежде всего следует проверить предохра- 
нитель Пр2. Если предохранитель сгорел после его замены при 
выключенном телевизоре, необходимо проверить отсутствие 
короткого замыкания коллектора транзистора Т2 БР 
(см. рис. 10.8) на корпус. При коротком замыкании транзис- 
тор требует замены. Если замыкания нет, можно включить 
телевизор и измерить напряжение 48 В на контакте 16 и 30 В 
на контакте 4 соединителя Ш1 БР и убедиться в работоспо- 
собности выходного и предвыходного каскадов строчной раз- 
вертки, проконтролировав осциллографом наличие импульсов 
на коллекторах транзисторов Т2 и 77 БР. При отсутствии од- 
ного из указанных напряжений питания неисправность следует 
искать в БП, при отсутствии импульсов на коллекторах тран- 
зисторов — в МСР (см. рис. 10.6). Если МСР неисправен (нет 
импульсов на контакте 1 соединителя Ш1 БР), проверке под- 
лежат транзисторы Т4, Тб и элементы Д4, 1233 , 1229, /231 , 1232, 
С18, С21 и Б/ модуля. При исправности модуля необходимо 
проверить режим транзистора 77, Положительная полуволна 
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импульсного напряжения на его базе должна иметь размах не 
менее 0,8 В. Если оба транзистора работают нормально, не- 
исправным может быть ТВС Тр2 или умножитель. 

Наконец, при наличии анодного и фокусирующего напря- 
жений на кинескопе проверке подлежит его режим, включая 
и напряжение накала. При этом следует обратить внимание 
на положение регуляторов яркости и контрастности, а также 
переменного резистора Я9 (« Установка яркости»), 

3. Экран светится, звук есть, нет черно-белого изображения, 
цветное сильно искажено 

Неисправность следует искать в канале яркости. Проверяют 
режимы транзисторов Т2, ТЗ БРК (см. рис. 10.2), линию за- 
держки Лзі , ИС У1 МВУ (см. рис. 10.3), в том числе режимы 
на ее выводах 3 и 1, 15. Неисправным может быть также тран- 
зистор Т9 в модуле МВ ЯСВ (см. рис. 10.5). 

4. Экран светится, нет звука и изображения 
Неисправность по всей видимости находится в модуле УПЧИ 
или селекторе каналов. Прежде всего надо убедиться, что на 
них поданы напряжения питания. Подробно подобный дефект 
и методы его устранения описаны в разделе .12.2. 

5. Отсутствует общая синхронизация 

Прежде всего проверяют исправность транзисторов 77, Т2 
и конденсатора С1 МСР (см. рис. 10.6) и наличие на коллекто- 
ре транзистора Т2 синхросмеси. При ее отсутствии проверяют 
поступление видеосигнала на контакт 7 МСР, а именно тран- 
зистор Т1 БРК и контактные соединения, через которые видео- 
сигнал поступает на МСР. 

6. Отсутствует строчная синхронизация 

Неисправен скорее всего модуль МСР, в котором следует про- 
верить ЗГ на транзисторах 77, Тб, диоды Д2, ДЗ и другие 
элементы, а также наличие строчных импульсов на контакте 4 
модуля. 

7. Отсутствует кадровая синхронизация 

Такой дефект может быть при неисправности как модуля МСР, 
так и МКР. В МСР прежде всего подлежит проверке каскад 
на транзисторе ТЗ и элементы интегрирующей цепи СЗ , С4, С6, 
ЯП, Я12. 

В МКР (см. рис. 10.7) проверяют каскады на транзисторах 
77 — ТЗ. Необходимо также обратить внимание на цепь между 
контактом 5 МСР и контактом 1 МКР. 

8 Недостаточная четкость изображения 

При таком дефекте необходимо сфокусировать изображение 
переменным варистором Я17 БР. Если же это сделать не уда- 
ется, то по всей вероятности неисправен кинескоп. 

9. Нарушение баланса белого — преобладание какого-либо 
одного цвета 

Нахождение причины дефекта следует начинать с выключения 
канала цветности. Если при этом будет обеспечен баланс 
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белого, т. е. черно-белое изображение без преобладания какого- 
либо оттенка, то неисправность, по всей видимости, заключа- 
ется в частотных детекторах канала цветности. Настройку их 
нулевых точек следует проверить и при необходимости произ- 
вести по методике, описанной в разделе 11.4. 

Если же при выключении канала цветности баланс белого 
отсутствует, следует попытаться установить его регуляторами 
цветового тона. Если такая возможность имеется, то их надо 
установить в среднее положение и отрегулировать баланс по 
методике, также описанной в разделе 11.4. 

При невозможности отрегулировать баланс следует прове- 
рить качество контактов в плате кинескопа, резисторы и раз- 
рядники на ней, а также плотно ли она одета на цоколь ки- 
нескопа. После этого проверяются транзисторы выходных ви- 
деоусилителей. Если напряжения на катодах кинескопа нахо- 
дятся в пределах 70. ..90 В, то измеряют напряжения на моду- 
ляторах. При равенстве напряжений на катоде и модуляторе 
одного прожектора, цвет свечения которого преобладает на 
экране, можно предположить, что в кинескопе произошло меж- 
электродное замыкание. 

10. На изображении отсутствует один из основных цветов 

Осциллографом проверяют наличие видеосигнала на катоде 
того прожектора, цвет которого отсутствует. При размахе сигна- 
ла 40.. .60 В и постоянном напряжении 70.. .90 В измеряют ре- 
жимы модулятора и ускоряющего электрода. 

Если же видеосигнал отсутствует, определяют неисправный 
радиоэлемент в модуле МВ КОВ (см. рис. 10.5). 

11. Отсутствие цветного изображения, черно-белое изображе- 
ние воспроизводится нормально 

Перед нахождением неисправности следует убедиться, что ка- 
нал цветности включен выключателем В 2 БУ, а регулятор на- 
сыщенности установлен в положение максимальной насыщен- 
ности. 

Осциллографом проверить наличие ПЦТС на контакте 3 
МЦ. Его отсутствие может свидетельствовать о неисправности 
транзистора Т2 БРК (см. рис. 10.2) или связанных с ним 
элементов (например, СП). 

Далее проверяется наличие кадрового импульса на контак- 
те 5 МЦ. Его длительность устанавливается резистором В36 
равной 1...1 Д мс. 

В МЦ прежде всего проверяют исправность ИС У1 и У2, 
измеряя их режимы и прохождение сигналов. После этого про- 
веряется прохождение сигналов в прямом и задержанном ка- 
налах, в том числе через линию задержки Лзі. 

Далее проверяют схему опознавания на ИС У4. Для этого 
надо убедиться, что на ее выводы 3 и 9 поступают пакеты цве- 
товых поднесущих, следующих с частотой кадров и соответ- 
ствующих сигналам цветовой синхронизации, а на вывод 1 — 
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кадровый импульс размахом 20 В. На выводе 8 ИС должны 
быть импульсы опознавания, такие как на осциллограмме 7 
рис. 10.4. 

Далее проверяют наличие положительного кадрового им- 
пульса на выводе 2 ИС и продифференцированного импуль- 
са на выводе 4 ИС. 

В заключение проверяют исправность ИС У6 по наличию 
на ее выводах 4 и 6 симметричных коммутирующих импульсов 
полустрочной частоты. При их отсутствии необходимо прове- 
рить поступление на вывод 1 ИС строчных положительных им- 
пульсов с контакта 2 МЦ. Их может не быть, например, при 
пробое диода Д5. 

12. Периодическое пропадание цветного изображения 

Такое пропадание («хлопание») может быть из-за несоответ- 
ствия длительности кадровых импульсов на контакте 5 МЦ. 
Она должна быть равна 1 ... 1 , 1 мс и устанавливается резисто- 
ром Д36 БРК. При невозможности установки нужной длитель- 
ности проверить транзистор Т4, ИС У/, конденсатор С17 БРК 
и номиналы резисторов в этих цепях. 

Другой причиной «хлопания» цвета может быть малый 
размах импульсов опознавания на выводе 8 ИС У4 МЦ. Их 
можно увеличить подстройкой контуров Э6, Э7 МЦ. 

13. Цветные помехи на черно-белом изображении 
Необходимо прежде всего убедиться, что при выключении ка- 
нала цветности выключателем В2 БУ, совмещенным с регу- 
лятором насыщенности, напряжение на выводах 7 ИС У7, У8 
МЦ становится равным нулю. Если при этом помехи на экра- 
не остаются, неисправна одна из этих ИС. Обнаружить не- 
исправную ИС можно, замыкая ее вход (вывод 5) на корпус 
конденсатором емкостью 0,1. ..0,5 мкФ. При этом, если ИС не- 
исправна, помехи на экране пропадают. 

Если выключателем В2 можно устранить помехи, неисправ- 
ность следует искать в схеме опознавания на ИС У4. 

14. Границы между цветными полосами размыты или иска- 
жены (имеют тянущиеся продолжения в виде «факелов») 
Неисправность связана с расстройкой контура коррекции ВЧ 
предыскажений Э5 МЦ. Оптимальной настройке контура со- 
ответствует наименьшая неравномерность огибающей (осцил- 
лограмма 1 на рис. 10.4). 

15. На экране наблюдается узкая горизонтальная полоса 

Наиболее вероятная причина дефекта — выход из строя тран- 
зисторов Т9, Т11 МКР (см. рис. 10.7). При их неисправности 
проверяют исправность транзисторов ЗГ (Т2, ТЗ), каскадов на 
транзисторах Т4, Т7, Т8. 

Ниже рассматриваются характерные неисправности теле- 
визоров УПИЦТ-32, связанные с импульсным БП, БР 
(см. рис. 10.10 и 10.11), устройством УУСК-2 или блоком БВП 
(см. рис. 5.9 и 5.10). 
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При поиске других неисправностей этих телевизоров, свя- 
занных с радиоканалом, каналами звука, яркости и цветности, 
следует руководствоваться рекомендациями раздела 12.2. 

1. При включении телевизора сгорают сетевые предохрани- 
тели рѵі, ри2 

После замены предохранителей рекомендуется измерить 
омметром сопротивление между контактами сетевого соедини- 
теля Х4. Если оно окажется меньше 500 Ом, следует проверить 
исправность диодов Ѵйі — ѴѲ4 и транзистора ѴТ2 платы пре- 
образователя. 

2. Экран не светится. Звук отсутствует. Сетевые предохрани- 
тели не сгорают 

Прежде всего следует убедиться с помощью омметра в отсут- 
ствии короткого замыкания по цепи одного из источников на- 
пряжений: 50 В, 30 В, 12 В. Например, замыкание по источ- 
нику напряжения 50 В чаще всего происходит при пробое 
транзистора ѴТ2 выходного каскада строчной развертки. 

К аналогичному дефекту может привести и обрыв в цепи 
одного из источников питающего напряжения или их отсутствие. 
Так, отсутствие напряжения 50 В на коллекторе упомянутого 
транзистора или отсутствие напряжения 30 В на коллекторе 
транзистора ѴТ1 'предвыходного каскада не обеспечивает 
запуск выходного каскада строчной развертки. При этом отсут- 
ствует напряжение на аноде кинескопа, что и приводит к от- 
сутствию растра. 

Помимо указанных причин в этом случае может быть неис- 
правен транзистор ѴТ1, один из трансформаторов строчной 
развертки (77 или Т2 ), а также модуль МЗ-1-4. 

Дефект может быть связан с неисправностью модуля МУ-1, 
в котором чаще всего оказывается неисправной ИС 07 или один 
из транзисторов. 

Кроме того, следует убедиться в наличии питающего напря- 
жения на коллекторе транзистора ѴТ2 ПП и на контакте 5 
модуля МУ-1. При отсутствии первого проверить предохрани- 
тель РШ, конденсатор С1 и обмотку 1 — 2 трансформатора Т2, 
при отсутствии второго — диод ѴВ12, резистор Я9, обмотку 
3 — 4 трансформатора. 

Необходимо отметить, что при перегрузке одного из источ- 
ников на плате выпрямителей БП (например, из-за пробоя од- 
ного из диодов ѴОІ, ѴБ2, Ѵ757, ѴБ4) после включения телеви- 
зора слышен своеобразный сдавленный писк из импульсного 
трансформатора. В это время загорается индикатор первой 
программы устройства УУСК-2 или блока БВП, что свидетель- 
ствует о наличии напряжения 50 В в первый момент после 
включения телевизора. Одновременно с прекращением писка 
индикатор гаснет. 

3. Мал размер растра. Звук искажен 

Неисправность связана с отсутствием импульсов синхрониза- 
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ции на выводе 13 ИС 01 модуля МУ-1. В этом случае все 
источники напряжений на выходе БП имеют заниженное зна- 
чение и не выставляются переменным резистором #6 модуля. 
Неисправной может быть как сама ИС йі, так и трансформа- 
тор Т1 или диод ѴОЗ модуля. 

4. Экран не светится. Напряжение на аноде кинескопа име- 
ется 

Прежде всего необходимо проверить напряжения на ускоря- 
ющих электродах кинескопа (выводы 5, 10, 11). В случае от- 
сутствия этого напряжения проверить диоды Ѵ07, ѴЬіІ БР. 

Кроме того, экран может не светиться из-за отсутствия на- 
кала кинескопа (выводы 6 и 7). В этом случае проверке под- 
лежит диод Ѵй4 платы выпрямителей БП. 

5. Большие подушкообразные искажения растра 
Неисправность находится в модуле МЗ-4-7. Проверке подлежат 
каскады на транзисторах ѴТ2 — ѴТ4, ѴТ7, ѴТ8, а также ти- 
ристор Ѵй4. 

6. В центре экрана видна яркая горизонтальная полоса 

Неисправен модуль МЗ-2-4, в котором в первую очередь сле- 
дует проверить транзисторы задающего генератора ѴТ2 — ѴТ4 
и выходного каскада ѴТ9, ѴТ10. 

7. Нарушена общая синхронизация 

В этом случае неисправен селектор синхроимпульсов на тран- 
зисторах ѴТ1 — ѴТЗ модуля М3- 1-4. 

3. Отсутствует кадровая синхронизация 

Неисправны могут быть модули М3- 1-4 или МЗ-2-4. В модуле 
МЗ-2-4 проверке подлежат транзисторы ѴТ1 — ѴТ4 , 

9. Отсутствие одного из лучей кинескопа 

Дефект связан с обрывом одного из резисторов (#10 — #12) 
платы кинескопа в цепи одного из ускоряющих электродов или 
с неисправностью одного из резисторов #14, #17, #21 БР. 

10. Отсутствие фокусировки 

Как правило, при невозможности отрегулировать фокусировку 
переменным варистором #16 неисправным может быть либо 
кинескоп, либо сам варистор, имеющий механический дефект 
подвижной части. 

И. Нажатие кнопок выбора программ не вызывает переклю- 
чения программ. Включается только первая программа 

В устройстве УУСК-2 проверить кнопки В1 — В6, а также триг- 
геры на транзисторах ѴТ1 — ѴТ12. В блоке БВП помимо кно- 
пок 5В1 — 5В6 проверить исправность транзисторов на плате 
триггеров АІІ1. 

12. Отсутствие свечения некоторых индикаторов. При нажатии 
кнопок выбора программ переключение программ происходит 

В УУСК-2 проверить соответствующие светодиоды (ѴОІ — ѴБ6) 
и резисторы (#7, #13, #19, #25, #31, #37). 

В БВП проверить соответствующие диоды \Ѵ012, ѴБ22, 
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Ѵ032, Ѵ042, Ѵ052, ѴБ62) и транзисторы (ѴТ13, ѴТ23 ѴТЗЗ 
ѴТ43, ѴТ53, ѴТ63) платы Л Ш. 

13. При переключении программ не включается индикатор ра- 
нее включенной программы 

В УУСК-2 проверить транзисторы триггерных ячеек ѴТ2 ѴТ4 
ѴТ6, ѴТ8, ѴТ10, ѴТ12. 

В ВВП проверить исправность ключей на транзисторах 
ѴТ13, ѴТ23, ѴТЗЗ, ѴТ43, ѴТ53 или ѴТ63, а также транзисторы 
триггерных ячеек ѴТ12, ѴТ22, ѴТ32, ѴТ42, ѴТ52 или ѴТ62 на 
плате АІЛ. 
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ѴР/ ъ с / 

было СѴ.-Лы-О /^Ь 


/ 



Свободная отпускная пене __ 
»ідивадуалыіый Д ^ {? 


ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН к ЬЫ ШКОЛУ 6ЦІК4Ц 


Ж<го ^ - 9 2 


• и г і/ ч ѵ 

Кинескоп 61ЛК4Ц соответствует техническим условиям 3^.335,461 ТУ 

I . Лата' изготовления ишатп™ 


с 1 

ГОК .. ; 

* г ? 3 ■ - 

Штамп ОТК предприятия- 
изготовителя кинескопа 

Перепроверка проведена 

| — 

•» дата 

Штамп ОТК праднриятия- 
1 изготовителя кинескопа 

2 . Кинескоп усыновлен в телевизор тштй 

;е 

■ •• . ' , . • / 

іі/тамп ОТК предприятия- 
язготоьителя. то левизора 

3, Телевизор или кинескоп продан 


; • ” ■ ■ " 

Ь "акт дагаэдиа или телѳ- 
а-ізионноі'о ателье 

4. Кинескоп вышел из строя „ т . 

- гр. . • / • ' г-, 1 - . .. .... 

- ■ — — гр- 1 

ѵ зоре , пряішдд чтящем 



0. Дефект, обнаруженный в кинескопе . - — 


6. Заменен кинескопом Л ~ ~ ~~ 

Г , 1 

_ . . 1 “'—г*--— . 

Ді аш и номер парада * 
организации , заме пившей 
кинескоп 

7. Вновь приобретенный или взамен кинескопа №, 

проработавшего _ . ; нѳс . (нужное, подчеркнуть ила заполнить) 


‘й'иш организации, 
Зямѳниршеи. кинескоп 


Подпись владельца 
телевизора р-а кинескопа 


' Подпись представителя 
организации , заменившей 
кннеско п 




- К СВЕ/ЧЩШ НОТРЕБИТШ 

1 * 

При покупке телевизоре или кинескопа проверяйте в гарантийном талоне 

штамп магазина , лату продажи и подпись продавив. 

В случае неправильного- оформления или отсутствия гарантийного талоне - 
претензии к качеству кинескопа предприятие Не принимает. 

При утере гарантийный талон не возобновляется. 

Предприятие-изготовитель ■гарантирует нормальную работу кинескопа в. 
течение 'двух дет со дня его Приобретения независимо от то:#, как он при- 
обретен - вместо с телевизором или отдельно, при условии соблюдения потре- 
бителем правил хранения к эксплуатации, указанных в этикетке. 

При выходе из строя кинескопа,- купленного вместо с телевизором, 
гарантийную замену его' производит телевизионное ателье, в котором варѳ- 



і 

■ 




гистрировеи телевизор. , ' . 

При выходе из строя кинескопа, купленного отдельно от телевизора, 

• гарантийную замену его произведя." по месту приобретения. 

Организации, продавшая кинескоп, индивидуальному потребителю, ѳ9--. ■ 
возмездно замене с і, вышедший из строя по производственным дефектам 
( по заключению телеателье ) в течение гарантийного сроке службы, незави- 


симо от времен;’ прошедшего после его изготовления. Начало гарантийного 
срока при этом исчисляется' следующим образом; . 


при .Рпі;:о;.э кинескопа из строя в течение первого года эксплуатация 
гарантийный соок службы исчисляется со времени произведенного обмена 
. . при Гг ходе кинескопа из. стр я ив втором году зкепяуа «агоп» замене 

ого произвол: ' л с прэдостагЬением гарантии на один год, 

Кинеск:- . дефектами, вызванными нарушением режима и пшвик 
гксшіуогаг.іг.! ( механнчеекяб повреждения, прожигать экрана и пережог 
подогрсват-лл ), замене к-> подлежит. 




КИНЕСКОП ЦВЕТНбЯ 
6ІЛК4Ц 

ЭТИКЕТКА. 

Цветной кинескоп 6ІЛК4Ц о уплощенным прямоугольник трѳхцввтным, а.ш- 
мяннрованиш экраном точечной структур, с пигментированным люминофором, 

00 средним послесвечением , о углом отклонения элелтроюшх лучей по диаго- 
нали 90° , с электростатической фокусировкой и магнитным отклонением и 
оведениѳм электронных лучей, ‘со оверхспряшѳнныыи углами, о соотношением 
оторон 3:4, с быстроразогревиым катодом, о изоляционным лаковым покрытием 
вокруг анодного вывода. 

Для предохранения; кинэо.чопа и аппаратуры от пробоя, в случае его 
возникновения, в конструкции принято специальные меры, обеспечивающие 
реким "мягкого пробоя". 

Кинескоп предназначен для использования в качестве запасных частей 

1 для комплектации приемных телевизионных устройств в онстѳмв цветного 

телевидения при использовании отклоняющей системы 0С-90.ЛЦ2 ЯлИ 
0С-90. 38ПЦІ2. * • 

Б новых разработках но применять. Предназначен для дооснашеная ранее 
выпущенных изделий, и иэготазливаѳмых длительное время. 



СХЕМА СОЕДИНЕНИЯ ЭЛЕКТРОДОВ 

С ВЫВОДАМ! 

Обозначение 

2 3 7. 4 А вывода 

•I, 14 
2 

3 

4 

5 

6 И 12 5 13 9 € 

7 ' 

I, 10 

Расположение штырьксо 9 

ГШЗІБ ГОСТ 7842-71 . II 

. 12 

13 




іагшкованкѳ 

электрода 

— — ■ “ ■ ■ ■ ■■ ■ - ■■■■ ■■я Г - — — 

Подогреватель 

Катод прожектора "красного" 
Модулятор прожектора "красного" 
Электрод ускоряющий прожектора 
"красного" 

Электрод ускоряющий прожектора 
"зеленого” 

Катод прожектора "зеленою" 
Модулятор прожектора "зеленого" 
Отсутствует < 

Электрод „фокусирующий 
Катод г.оыѳктора "синего" 
Модулятор прожектора "синего" 
Электрод ускоряютъ прожектора 





"синего" 

Анод 


■■ II* - 


/ 


ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТР і 


Наименование параметра, 


единица измерения ' 

иё *іёнйе 

Обминал . 

~йё солее 

Ток накала, А 

0,65 


’ 0,79' 

Время готовности, о 

й- •' / 


12 

Напряжение запирающее каждого прожектора, 




отрицательное , В 

190 


100 

Способность разрешающая при тока анода 




500 мкА, линий 




в центра в белом: 




- по вертикальному клину 

600 



- по горизонтальному клину 

550 


* 

- по угловым клиньям в основных цветах 

5СЮ 



Яркость экранов белом (6500 К) при токе 




анода 1000 мкА, кд/м~ _ і 

160 



Режим измерения: 


• - 


Напряжение накала . В « 


6,3 


Напряжение на ускоряющем электрода, В 

250 


750 

Напряжение фокусирующее, нВ 

4,7 


5 5 

Напряжение на анода, кВ 


25 



.Норма 


Средняя наработка до отказа, ч , не менее . ' 10000 

» При этом: . 

. Яркость экрана в белом (6500 К), кд/м 2 ; не менее - ПО 

Способность разрешающая, линий, а центре в белом: 

- по вертикальному клину, не менее 550 

- по горизонтальному клину, не менее 450 

* Крагоцѳнных металлов не содержится . 

(-одержание цветных металлов в одном изделии: 
алюминиіі - 16,2 г в экранах; 

.никель - I,? г в выводах, соединителях, держателях. 
УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

1. Прикосновение к работающему кинескопу омаоноадя жизни, необходимо 

предварительно его выключить, заземлитъ анодный вывод и внешнее проводящее 
покрытие. 44 

2. Запрещается брать кинескоп за горловину, 

3. хранить кинескоп следует в упаковке прѳдпр иятия-изготовитедя и м в ’ 
комплекта упякг ванного телевизионного устройства. 


